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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 30 apriîe 1990. 


Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il nomenclatore-tariffario delle 
protesi ed i criteri per la revisione periodica; 

Visti i precedenti decreti dell'11 luglio 1986, 28 agosto 1987 e 20 dicembre 1988, pubblicati rispettivamente nella 
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 1986, n. 206 del 4 settembre 1987 e n.7 del 10 gennaio 1989; 

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 12 aprile 1990; 


Decreta: 


Art. 1. 


È approvato l’ailegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti 
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. 


Art. 2. 


Il nuovo nomenclatore, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, entra in vigore dal 1° gennaio 
1990. 


Art. 3. 


Le tariffe delle forniture autorizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, sono aumentate del 5% per tutti i prodotti 
contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11,-12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27 e 28. 

Nessun aumento percentuale retroattivo per l9 stesso periodo è riconosciuto per i prodotti contraddistinti dai 
seguenti codici di famiglia di appartenenza: 22, 24, 25, 26, 29, 30 e 31. 


Art. 4. 


Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei 
presidi alla evoluzione tecnico-scientifica e di mercato. 

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno attiene all’attività procedimentale di aggiornamento e 
non può avere effetto di altro fine. 


Art. S. 


Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 dei decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per 
servizio non previste nel presente nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle 
disposizioni vigenti — sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell’invalido in conformità di specifiche 
direttive regionali. 


Art. 6. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 30 aprile 1990 
Il Ministro: DE LORENZO 
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NOMENCLATORE-TARIFFARIO DELLE PROTESI 
(art. 26 - legge 833 del 1978) 


PRINCIPI E CRITERI 


Il nomenciatore-tariffario è composto di una parte descrittiva (nomenciatore) e di una parte relativa ai prezzi 
dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi di costi basato sull'incidenza delie materie prime, delta 
mano d'opera, degli oneri di esercizio e delle tecnologie impiegate dalle aziende abilitate alle forniture. 
Ogni presidio e contraddistinto da un numero di codice. 

Nei nomenciatore-tariffario sono elencati i presidi locomotori, gii ausiti ed i presidi per ta deambulazione, le 
protesi acustiche e fonatiche, i presidi per Ja comunicazione, le protesi oculari ed i presidi per non vedenti 
ed ipovedenti, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti, concedibili agli aventi diritto e secondo le 
modalità di erogazione indicati dal D.M. 2 marzo 1984 (G.U. n. 80 del 21 marzo 1984) emanato in attuazione 
dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 novembre 1983, n. 638, 


VOCI AGGIUNTIVE 


Per ciascun presidio, contraddistinto dal relativo numero di codice, sono state previste voci «aggiuntive» con 

le quali si possono ottenere le varianti qualora prescritte. 

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una delle voci 

concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato. 

Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle voci aggiuntive, si è tenuto conto dei due aspetti diversi 

che esse rappresentano: 

1) t’elemento aggiuntivo rappresenta un particolare non previsto nel presidio base ed il suo importo a codice 
cormispande al suo valore effetiivo compresa la mano d'opera; 

2) qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti l'alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto nel 
presidio base, l’importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa la parte di 
mano d'opera occorente. 


RIPARAZIONI 


Inoltre, sono state previste delle voci di «riparazione» che comprendono sia i più comuni interventi, sia la totale 

sostituzione di componenti principali dei presidi. 

Anche per ciascuna -di queste voci è indicato un numero di codice. 

A questo proposito, si specifica quanto segue: 

1) Sesia voce fa riferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione. Su 
tale criterio è stato calcolato il relativo prezzo a codice; 

2) Selavocefariferimento a «revisione» e «adattamento» di un componente del presidio, si intende che 
il suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per il ripristino funzionale del componente 
stesso con eventuale sostituzione di piccoli particolari, ma con netta rilevanza della mano d'opera; 

3) la determinazione del prezzo delle singole riparazioni è stata ottenuta senza valutare lo smontaggio, 
il rimontaggio e la revisione della parte pertinente del presidio. 

Per questo è stata prevista una voce a codice che indica l’equivafente del lavoro di smontaggio, rimon- 
taggio e revisione. 


MODELLI DI GESSO 


Per ogni presidio nuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione dei quale è necessario il 
modello di gesso negativo'e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni ed è compreso 
nel prezzo a codice. 

La U.S.L. committente, entro 20 gg. dalla consegna del presidio all'utente e/o dalla spedizione e/o dalia data 
di comunicazione della impossibilità di prova o consegna, ha la facoltà di prendere visione del modello di 
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gesso 0 di materiale sintetico, positivo, utilizzato per la costruzione del presidio stesso. Fanno eccezione le 
protesi di arto con invasatura a contatto totale, in quanto il processo tecnologico comporta la distruzione del 
modello stesso nel corso della lavorazione. 


TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA DEI PRESIDI DALL'ORDINE. 


PLANTARI E RIALZI giorni lavorativi 26 
CALZATURE ORTOPEDICHE giorni iavorativi 130 
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI!) PER ARTO INFERIORE giorni tavorativi 52 
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE giorni lavorativi 52 
APPARECCHI ORTOPEDICI {(ORTES!) PER TRONCO giorni lavorativi 52 
PROTESI DI ARTO INFERIORE giorni lavorativi 130 
PROTESI DI ARTO SUPERIORE giorni lavorativi 78 
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE giorni lavorativi 52 
PROTESI ACUSTICHE giorni lavorativi 52 
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE giorni lavorativi 52 
PROTESI OCULARI giorni lavorativi 52 
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI giorni lavorativi 52 
PROTESI FISIOGNOMICHE giorni lavorativi 26 
AUSILI PER INCONTINENTI giorni lavorativi 10 
RIPARAZIONI giorni lavorativi 52 
CODIFICAZIONE 


Tutti i presidi, aggiuntivi e riparazioni descritti nel presente nomenciatore-tarrifario, portano un numero di codice 
formato da sette cifre per la loro individuazione meccanografica. 
li significato di tali cifre è stato così previsto: 
a) le prime due cifre hanno il significato di stabilire ta famiglia di appartenenza del presidio: 
11. PLANTARI 
12. RIALZI 
13. CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE 
14. CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA 
16. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO INFERIORE 
17. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE 
18. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO 
19. PROTESI DI ARTO INFERIORE 
20. PROTESI DI ARTO SUPERIORE 
22. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE 
24. PROTESI ACUSTICHE 
25. PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE 
26. PROTESI OCULARI x 
27. ACCESSORI PER PROTESI, APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) E CALZATURE 
28. PRESIDI ADDOMINALI 
29, PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI 
30. PROTESI FISIOGNOMICHE 
S1. AUSILI PER INCONTINENTI ENTERO-UROSTOMIZZATI 


b) lesecondeduecifrehanno it significato di stabilire vari tipi di apparecchi e protesi raggruppati in ciascuna 
famiglia: 
-01..03..05 tipo di apparecchio 


.BS. aggiuntivi 
.90. emontaggio e rimontaggio per riparazione 
.91, riparazione 


c) teultimetre cifre, che completano li numero di codice, hanno ii significato di definire ta particolarità dei 
presidio o dell'aggiuntivo, o della riparazione, 0 del modello di gesso o forma. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTO 


1 fornitori presenteranno all'U.S.L. competente fattura unica mensile con allegati i seguenti documenti giusti- 
ficativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell'invalido e, per i presidi non consegnati direttamente, 
ina spediti, gli estrami della spedizione. L'autorizzazione può essere redatta su modello U.S.L. accompagnato 
dal preventivo dell'azienda 0 redatta su modelli meccanografici predisposti dall'azienda stessa. 

Nei caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia 
stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procedera alla fatturazione 
della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini: 

— 50% (cinquanta per cento) dell'importo tctale della fornitura per i presidi pronti per la prova; 

— 80% {ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano 
del modello di gesso 0 materiale sintetico; 

— 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna, 

Prima di precedere alla fatturazione l'azienda fomitrice darà comunicazione alia U.S.L. di competenza 
dell'impossibilità della prova o della consegna dei presidio. L'U.S.L. di competenza provvederà entro venti 
giofni alla verifica deli presidio. Trascorso tale temine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'aziénda 
fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopraindicati e, per gli apparecchi pronti.per la consegna, 
provvederà all'invio degli stessi all’U.S.L. di competenza. 

L'U.S.L. di competenza provvederà al relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura; purché redatta 
in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi. 

Le Regioni emanano direttive intese a riconoscere interessi di mora, per pagamenti oltre ii predetto termine, 
in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti. 


CLASSIFICAZIONE DEI PRESIDI 


in relazione alle modalità di costruzione, i presidi inclusi nei nomenciatore tariffario sono classificati: 
«PERSONALIZZATI», in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente 
di impronte 0 modelli, affinchè possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabi- 
lita'zione delle lesioni o loro postumi; 

«PREDISPOSTI», in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individuazione e/o modifiche e/o 
ada:iamenti; 

«FINITI», per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti 
sull'utente. 

Rientrano tra i primi, i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, - 12, - 14. 
- 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 26. 

Sono presidi predisposti, quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. - 27. -28. 
Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 31. -. 


AZIENDE ABILITATE ALLE FORNITURE 


Le aziende pubbliche e private che intendono fornire i presidi con spesa a carico del Servizo sanitario nazio 

nale sono tenute a chiedere l'iscrizione, direttamente o per il tramite di associazioni di categoria regolarmente 

eostituite, in apposito elenco regionale. 

Le domande vanno inoltrate alla Regione in cui opera l'azienda e corredate dalla seguente documentazione: 

1)  certificatodiiscrizione alla Camera di Commercio industria Agricoltura e Artigianato per te aziende private; 

2) copia della autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio, per la fornitura 

. di presidi che non siano prodotti direttamente dalla azienda; 

9) indicazione del tecnico per ogni specifica arte 0 professione ausiliaria esercitata (es. meccanico orto- 
pecico ernista; ottico, audicprotesista ecc.) accompagnata dalla copia autenticata detta licenza o titolo 
di abilitazione registrata, ove prescritto dalle norme in vigore, presso fa U.S.L. cui esercita abitualmente 
la propria professione o arte; 

4) dichiarazione della azienda dalia quale risuiti che il tecnico abilitato di cui al precedente punto 3), è il 
titolare o un terzo che opera esclusivamente in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto 
di dipendenza 0 di tipo professionale che ne assicuri la presenza per l’intero orario di apertura; 


31-5-1990 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 125 
init _[ tinti rti__©==—_mu‘’—‘’@11@<#1#1.@1@#T#I<“@+_._..i_=} 


5) elenco degli addetti alla produzione alla data della domanda con l'indicazione delle rispettive compe- 
tenze (es. calzolaio, bustaio scc.}; 

€) dichiarazione dei presidi personalizzati e/o predisposti e/o finiti che l'azienda intende fornire; 

7) elencodelle attrezzature e dei macchinari; 

8) pianimetria dell'azienda con l'indicazione delia superficie. 


Le aziende che aspirano a fornire i presidi «personalizzati» dovranno corrispondere alle carateristiche indicate 
nella TABELLA A, mentre quelle che intendono fornire soltanto i presidi «predisposti» dovranno avere Ì requi- 
siti di cui alla TABELLA B. 

Per la fornitura dei soli prodotti «finiti» è sufficiente la presentazione di una domanda alla Regione competente 
attestante il possesso dei requisiti per la vendita, e l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal 
nomenclatore tariffario delle protesi. 

1 presidi personalizzati possono essere forniti soltanto dalle aziende produttrici. 

La regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elenco. 
A tale scopo si avvale di una commissione di esperti con compiti di verifica e controllo. 

Sono invitati a farne parte anche i rappresentanti delle associazioni professionali-di categoria ciù rappresen- 
tative delle azionde fornitrici, 

L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi «personalizzati» può essere integrale in caso di possesso 
di tutti i requisiti indicati nella Tabella A, ovvero parziate in relazione ai possesso di una parte soltanto dei 
suddetti requisiti. in quesio secondo caso le aziende potranno fornire esclusivamente i presidi «personaliz» 
zati» che risulteranno compatibili con i requisiti posseduti, 

L'iscriziona nell'elenco della Regiona in cui opera l'azienda consente la fornitura al Servizio sanitario in tutto 
il territorio nazionale. Resta inteso che qualora l'azienda abbia filiali e succursali in Regioni diverse da cuelia 
della sede principale, dovrà provvedere alla iscrizione delle stesse nell'elenco della Regione in cui operano. 
Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o.irnpronte, delle 
relalive prove, viena effettuato presso fe sedi o filiali o succursali delle aziende abilitate. 

Le aziende predette possono istituire, salvo quanto espressamente indicato nelia successiva Tabella B., uno 
0 più recapiti per ii rilievo delle misure, dei modelli 0 impronte, quando è tecnicamente possibile anche per 
le prove, a condizione che il servizio sia svolto da un tecnico abilitato avente i requisiti di cui il punto 4.). 
Soltanto nei casi di intrasportabilità de! paziente l’attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle 
sopra indicate. 

Le aziende comunicano i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicità ds! servizio svolto che dovrà 
avere almeno cadenza mensile. 


TABELLA A 
REQUISITI MINIMI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI PRESIDI PERSONALIZZATI 
AZIENDE ORTOPEDICHE: 
* locali: 
- laboratorio di produzione - sala modelli o rilevazione impronte - sala prove - sala d'aspetto. 
- attrezzature: 


« per i presidi di arti inferiori: trapano - smerigliatrice - » apparecchio di allineamento - apparecchio di costru- 
zione protesi - impianto di decompressione per la laminazione delle resine - macchina da cucire - fresatrice 
speciale ad albero inclinato; 

- per Ì presidi di arti superiori: trapano - smerigliatrice - impianto di decompressione - macchina da cucire; 

* per apparecchi per tronco: trapano - macchina da cucire - forno a piastra o ad aria - smerigliatrice; 

= per tutori per arti superiori e inferiori: trapano - smerigliatrice - impianto saldatura - macchina da cucire «forno 
a piastra o ad aria; 

- par calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire - macchina da cucire a torre 0 a braccio - banchino di 
fissaggio. 

« personale: 

- tecnico ortopedico abilitato che operi in rome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che 
ne assicuri la presenza per l'intero crario di apertura. 
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LABORATORI OCULARISTICI 


- Locali: laboratorio di produzione - sala modelli o rilevazione impronte - sala prove - sala d'aspetto; 
- attrezzature: bruciatore e attrezzi per la lavorazione del vetro-materiale per impronte e per la lavorazione 
dalle resine; 


- personale: responsabile de! laboratorio autorizzato dalle competenti autorità che opera esclusivamente per 
l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio. 


TABELLA B 


REQUISITI MINIMI PER LE AZIENDE FORNITRICI DI PRESIDI PREDISPOSTI 

AZIENDE ORTOPEDICHE: 

- locali: laboratorio - sala misure 0 prove - sala d'aspetto; 

- attrezzature: macchina da cucire - smerigliatrice - trapano. 

» personale: tecnico ortopedico abilitato che operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto 
di lavoro che ne assicuri la presenza per l’intero orario di apertura. 

Nan è richiesto il focale laboratorio e le attrezzature sopra indicate alie aziende che intendono fornire i soli 

presidi di cui ai codici di farniglia di appartenenza: 25. - 30. 


AZIENDE AUDIOPROTESICHE 


* locali: sala prove insonorizzata - sala d'aspetto; 

- attrezzature: audiometro tonale e vocale con impianto per campo libero - orecchio elettronico - cabina silente 
ove la sala prove non sia insonorizzata; 

- personale: audioprotesista autorizzato dalle vigenti disposizioni che opera esclusivamente per l'azienda 
e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio; — 

* recapiti: non sono esercizi di vendita ma soltanto punti di assistenza tecnica, dotati di audiometro, ove 
l'audioprotesista presta periodicamente servizio. 


ESERCIZI DI OTTICA 


- locali: locale vendita - sala optometrica; 

- attrezzature: frontifocometro - mola - forottero 0 cassetta optometrica; 

- per l'applicazione di tenti a contatto: ‘oftalmometro - lampada a fessura - retinoscopio - sterilizzatore per 
lenti a contatto. 

» personale: ottico abilitato che, operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che 
ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura. 


TERMINI D! GARANZIA 


Per tutti i presidi l'azienda fornitrice garantisce la perfetta funzionalità per i seguenti periodi dalla consegna: 


PLANTARI mesi 3 
RIALZI mesi 6 
CALZATURE mesi 6 
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE mesi 6 
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE mesi 12 
APPARECCHIO PER TRONCO mesi 12 
PROTESI DI ARTO INFERIORE mesi 12 
PROTESI Di ARTO SUPERIORE mesi 12 
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE mesi. 12 
PROTESI ACUSTICHE mesi 12 
PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE mesi 12 
RES. n 
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PROTESI OCULARI mesi 12 
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI mesi 12 
PROTESI FISIOGNOMICHE mesi 12 
RIPARAZIONI mesi 3 
Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verifichino danni non imputabili al normale logorio del presidio. 
Ciò può essere dovuto a: 


» cause di forza maggiore; 

* variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore; 

- elevata sudorazione dei portatore; 

- danno dovuto all'attività particolare del portatore; 

- incuria o manomissione de! presidio. 

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica 
del soggetto. 


NUMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA) 


Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da mese ed anno dell'autorizzazione medesima 
{ultime cifre dell'anno). 

Il numero di matricola va impresso nei presidio in modo visibile ed indelebile; in un punto non asportabile 
e non soggetto a logorio. Nel caso di eventuale sostituzione deila parte del presidio in cui inizialmente è stato 
impresso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpresso sulla parte sostituita. Per le protesi 
acustiche, fonetiche, i presidi per la comunicazione, orologo tattile e macchine dattilo-Braille vale il numero 
di matricola già impresso sull’apparecchio. Per le calzature su misura, it numero di matricola deve essere 
apposto punzonando sla la soletta di montatura in sede falangea, sia sotto la suola in prossimità del tacco 
@ riportato su apposita linguetta ottenuta con la stessa fodera della tomaia. 

Tale tinguetta, su cui andrà indicata anche la dicitura: «costruita su misura e il nome della azienda costrut- 
trice», verrà asportata e trattenuta dalla USL in sede di collaudo, come garanzia di presidio fabbricato su 
misura. Per le calzature di serie, it numero di matricola va impresso sotto la suola in prossimità del tacco. 
Per gli ausili deambulatori e i presidi per la deambulazione vale il numero di matricola inciso dalla casa costrut- 
trice oppure it' mese e l'anno dell'autorizzazione scritta con penna elettrica 0 punzone. 

Sono escluse dalla numerazione le protesi oculari, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti e gli 
ausili per non vedenti ed ipovedenti. 
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PREZZI 


I prezzi indicati nel nomenciatore-tariffario dovranno essere rispettati da tutti gli Enti committenti e dalle aziende 
fornitrici, in quanto il prezzo indicato garantisce il livello qualitativo del prodotto. 


CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRESIDI 


AI fine di garantire la qualità dei presidi ortopedici contenuti nel nomenclatore-tariffario il costruttore e forni- 
tore del presidio deve garantire, che le materie prime utilizzate abbiano caratteristiche che rientrano nell'elenco 
dei materiali sottoelencati: 

N.B. (il presidio ortopedico nella cui descrizione si specifica il materiale costituente come ad esempio: — 
moduli in iega di titanio, — moduli in polimeri rinforzati con fibra ad alta resistenza (carbonio poliramidiche 
kevlar) ecc. deve essere composto prevalentemente del materiale dichiarato). 


MATERIALI METALLICI 


Acciai non legati (C. 30 ecc.) 

Acciai legati (UNI25 Cr Mo4 ecc.) 

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica; carico minimo di rottura a trazione R_= 550N/per 
mm? acciai non legati, R_= 700N/per mm? per acciai legati. 

Necessitano di protezione superficiale contro la corrosione. 

Acciaio inox (AISI 410, 420 ecc.) 

Per articolazioni e tutti icomponenti ottenuti in microfusione. Carico minimo di rotiura a trazione R= 750 N/mm? 
Acciaio inox (AISI 304 ecc.) 

Per componentistica tutori per tronco, ecc. carico minimo di rottura a trazione R =550N/mm? 

Lega leggera AL 99 (UNI 4507) 

Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica ecc. 

Carico minimo di rottura a trazione Al = 100N/mm?, di durezza minima BRINNEL HB 2,5/62,5=30 

Lega leggera ANTICORODAL TA 16 (UNI3571) 

Trafilati per strutture portanti con buona resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione R_= 
315N/mm? Durezza minima brinnel HB 2,5/62,5 = 90 

Lega leggera ad alta resistenza tipo: 

AVIONAL (UNI 3579 TN) o ERGAL 

Per componenti di tutori e protesi soggetti a forti sollecitazioni, ecc. 

Carico minimo di rottura a trazione R_ = 400N/mm?, durezza minima brinnel HB 2,5/62,5= 120 

NOTA: tutte le leghe leggere necessitano di protezione superficiale contro la corrosione: anodizzazione, plasti- 
ficazione o rivestimento. 

Lega di TITANIO 

Per camponenti di tutori e protesi. Carico minimo di rottura a trazione R = 600N/mm? 


TRATTAMENTI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE DEI MATERIALI METALLICI 


Ossidazione anodica 

Protezione superficiale per leghe leggere. Spessore minimo: 5 micron-metro. 

Piastificazione 

Protezione superficiale per tutte le strutture metalliche. Spessore minimo 0,1 mm. Atossicità al contatto secondo 
DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035 - 72, ad esempio: polietilene, epossidico, ecc. 

Nota: si esclude l’uso del PVC in quanto non garantito come atossicità. 

Cromatura, Cadmiatura, Nichelatura 

protezione superficiale per gli acciai. Spessore minimo: 20 micro-.metro. 

Verniciatura 

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi, UNI 7035-72 


—- 11 
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LEGNAME 


Salice, abece, pioppo tipo canadese e ontano 

Privo di difetti secondo UNI 3016 umidità non superiore al 14%. Per protesi di tipo tradizionale, ecc. 
Sughero naturale 

materiale di 1* e 2° scelta privo di difetti. Per Piantari, rialzi ecc. 


PELLAME 


Per invasature o prese sul corpo umano. 
Cuoio di spalla per selleria. 

Concia vegetale. 

Spessore: 2 + 3 mm. 

Pellame: 1* e 2° scelta. 


PELLAMI PER TUTORI E PROTESI 


Cinturini, rivestimenti con funzioni contenitive, ecc. 
Groppone o spalla per selleria. 

Concia al cromo. 

Groppone spessore: 2 + 3 mm, 

Spalla spessore: 2 + 2,5 mm. 

Pellame di 1° e 2° scelta. 


FODERAME PER SELLERIA 
Concia al cromo. Pigmentato. 


— leggero 0,5 + 0,7 mm. 
+ medio pesante 0,7 + 0,9 mm. 
Pellame di cavallo, vitello, montone ecc. 


PELLAMI PER CALZATURE 


Vitelli e capretti pieno fiore. 
Concia al cromo o anilina. 

Spessore: 

— leggero 0,6 + 0,8 mm. 

— medio 1 + 1,1 mm. 

— pesante 1,1 + 1,3 mm. 
Pellame 12 e 2° scelta. 


NAPPA TIPO GLACE’ 


Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm. 
Pellame 1° e 2* scelta. 


FODERAME DI CAVALLO, VITELLO, CAPRA E MAIALE 


Concia al cromo spessore: 
—- leggero 0,5 + 0,7 mm. 
— medio pesante 0,7 + 0,9 mm. 
Pellame di 1° e 24 scelta. 


CUOIO GROPPONE PER SUOLE 
Concia al cromo, 

$pessori: 

— per donna 3 + 4mm. 

— per uomo 4 + 5,5 mm. 


= Dia 
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CUOIO SPALLA PER SUOLETTE, CONTRAFFORTI, FORTI RIGIDI E PUNTALI 
Concia al cromo o vegetale. 
Spessore: 


— contrafforti 2 + 2,5 mm. 

— forti semirigidi 2 + 2,5 mm. 

— forti rigidi 2,5 + 3 mm. 

— suolette interne e puntali 1,8 + 2 mm, 


MATERIALI SINTETICI 


Tutti i materiali sintetici debbono risultare atossici al contatto secondo DPR 21/29/73 e successivi e UNI 7035 - 72. 
— Resine bicomponenti per colata: Epossidiche, acriliche e poliuretaniche. 

— Fibre: vetro, nylon 6/6, acriliche, carbonio e Keviar. 

— Polietilene gruppo chimico POLIOLEFINE 

In lastre termoformabili 

+— Rigido: per prese sul corpo umano ecc. {è il materiale costituente i BUSTI cosidetti a «BASSA RIGIDITA'»). 
Densità ca. 950 Kgm®. DIN 53479. Resistenza alla flessione SON/ mm? DIN 53452. 

— Espanso: per rivestimenti interni morbidi, imbottitura, pressori ecc. Densità minima 45 Kg./m? DIN 53479. 
— Flessibile trasparente: per prese sul corpo umano con solo la funzione contenitiva es. invasatura protesi, 
ecc. Densità ca. 950 Kg.im®. Modulo elastico a trazione ca. S6ON/mm?. 

— Polipropilene gruppo chimico poliolefine in lastre termoformabili, per prese sul corpo umano ecc. densità 
ca. 920 Kg.im? DIN 53479. 

Resistenza alia flessione 43N/mm2 DIN 53452. 

= Polimetilmetacrifato (tipo PLEXIDUR— O) gruppo chimico VETRO ACRILICO resistenza alla fiessione 
180N/mm? DIN 539452. 

In lastre termoformabili, per prese sul corpo umano, pressori ecc. (è un materiale costituente i busti codiddetti 
ad «ALTA RIGIDITA'‘»). 

— Policarbonati (tipo LEXAN) resistenza alla flessione 9ON/mm?. in lastre termoformabili, per prese sul 
corpo umartò, pressori ecc. (è un materiale costituente i busti cosidetti ad «ALTA RIGIDITA'»). 

— Meteriale tipo sughero o similari: in lastre per plantari, riaizi,ecc. Densità non superiore a 300 Kg./m?. 
Maieriale sintetico per componenti di calzature: da applicarsi nelta costruzione di SUOLETTE, FORTI, 
CONTRAFORTI, PUNTALI. 


GOMME SINTETICHE: 


SILICONE per l’ortopedia. 

Elastomero bicomponente con particolare struttura molecolare che conferisce al prodotto caratteristiche mecca- 
niche simili a quelle del tessuto cellulare sottocutaneo. 

Densità ca. 1200 Kg.im?. 

Particolarmente indicato per lo scarico di prominenze ossee, in podologia e per la prevenzione dei decubiti 
e delle manifestazioni allergiche. 


NEOPRENE 

Elastomero a celle chiuse per prese sul corpo umano, es. tutore per ginocchio elastico ecc. 
— Gomme tipo MICROPOROSA 

Materiale a celle aperte, per fondo di calzature FUNZIONALI DINAMICHE. 

GOMME NATURALI: 

Gomma espansa a celle aperte 

Per la costruzione di «cuffie in gornma espansa» per protesi di gamba. 


Gomma spugna (iattice) 
Materiale a celle aperte per imbottitura, plantari ecc. 


PROTESI 
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PLANTARI (11) ESE 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal Tecnico orto- 
pedico abilitato. E' un presidio ortopedico atto a correggere le deformità 
o malformazioni del piede, di sostegno delle volte plantari: longitudinale 
8 trasversa o di scarico di punti dolenti. Si suddividono in plantari su 
misura, plantari su misura ad azione fiuodinamica, plantari su misura 
costruiti su forma di serie, plantari modellati direttamente sul paziente, 
piantari modellati scolpiti su misura, plantari modellati su modetto di gesso, 
previo rilievo ove necessario di grafico 0 misura del piede. 


PLANTARE SU MISURA 


Consiste in un piantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla 
base del grafico e/o delle misure del piede. Può essere costruito con 

1 seguenti materiali: 
— cuoio rinforzato con sughero 

— materiale sintetico o gomma 

— metallo 


SEMPLICE E/O CON PIANO INCLINATO UNILATERALE O BILATE- 


RALE 
dal:n:18-at n.39 esa ica azien tara enriiaare raise 11.01.021 17.550 
Cal n..:94:al n:46:... iaia iii 11.01.023 22.750 
CON SCARICO CALCANEARE E/0 CON SOSTEGNO DELLA VOLTA 
TRAVERSA 
dal n. 34 al n. 46... Lila ziunliilae iano 11.01.035 29.750 
CON BORDI LATERALI, AVVOLGENTE 
dal:n:.18:aln 93. rin e otirnniricra rai fasvesteitatcintea 11.01.045 29.650 
dal'n. :34-@1 N 48. iiirziniicricearnnibnaticg ini resonare rata 11.01.047 37.900 

PLANTARI SU MISURA AD AZIONE 

FLUODINAMICA 


Plantare dinamico costituito da due elementi pneumatici a contenuto 
fiuido, uno posizionato al retropiede e uno all'avanpiede, atti a creare 
spinte e sostegni variabili al variare del carico di appoggio. 


CORRETTIVI E/O DI SCARICO 


UN'IDEA ina 11.01.051 35,800 
ELE PR 11.01.053 40.450 
PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA 

DI SERIE 


Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente 
corretta, costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle 
misure del piede, compresi eventuali piani di Correzione 0 scarico secondo 
la prescrizione. Può essere costruito con' i seguenti materiali: 

— Cuoio rinforzato con sughem 

— materiale sintetico 


MODELLATO CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO 

Di cuoio rinforzato 

dal n. 18 al n. 33....... lata PRAIA FRE RAE ORTI CE RENO dedi 11.03.001 49.500 
dal n. 34 al n. 46............... ariana rante 11.03.0093 53.800 


TES0 PSA 
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seni ment nt PERSE 
erre e TT TOTI AIA 


prezzo 
Di materiale gintetico 


dal'in:-18'‘alni II: riesi 11.03.005 43.750 
dal'in.::94: Br 460 iii ld panini ai CIANI ricer 11.093.007 47.050 


PLANTARE MODELLATO DIRETTAMENTE SUL 
PIEDE 


Consiste in un plantare modéliato direttamente sul piede, ottenuto 
mediante materiale sintetico che indurendosi segue perfettamente la 
conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti. 


Con talloniera avvolgente 
dal'n.'18/aln- 33% iiiiariiziciznrta 11.03.009 69.450 
dal n. 34 Al N. 46... eee iene nie riore venire reo rio rezenizeeenee 11.039.011 71.550 


PLANTARE MODELLATO SCOLPITO SU MISURA, 
TRAMITE LAVORAZIONE AD ASPORTO 


Consiste in un plantare ottenuto con rilevamento sul piede del paziente 
seguendo precisi punti di repere. 

Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio, caucciù e/o 
altre sostanze a densità graduabile. 


dal n. 18 al n. SI... cirie rien nine zenzero seroressezeonente 11,03.013 48.900 
dal N, 34 Ai M. 46 ..crrrrrrrcrrzeze rene rerionieiearenionieia ie ziraze as aneniarezzonenione 11.03.015 59.750 


N.B.: Per numerale superiori al numeri massimi indicati è indispensa- 
bile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo it prefabbricato. 


PLANTARE MODELLATO SU MODELLO 
DI GESSO 


Consiste in un piantare modellato su modello di gesso negativo e posi- 
tivo 0 materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del 
grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione 
scarichi.o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con 
i seguenti materiali: 

— Cuoio rinforzato e/o sughero 

— materiale sintetico o metallico 


MODELLATO 

Di cuoio rinforzato, con piani inclinati o scarico 0 sostegno 

dal'n. 18:20:33 i RO i ciccio 11.05.001 80.700 
oltre in n. 34 ............. PORRI VIS IRR RFI RE  OEAINI 11.05.003 87.050 
Di materiale sintetico o metallico 

dal n. 18 al n. 33I............... COREA TIR RAS ROMENA GA TERA 11.05.005 83.400 
oltre-iln::94-. balia 11,05.007 91.500 


MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI, CON PIANI 
INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO 


Di cuoio rinforzato 


Cal N. 18 2Î N. FI seeertrrrrrrrreeieenrcrezizienireniennanenenzone ausessuatzianzti 3 11.05.013 108.450 
UE UL A vussadialiconia 11.05.015 111.050 


REG ea 
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ECC 


Di materiale sintetico o metallico 


‘dal‘n.18:al’n::99. ia rin dana erica viranatine 11.05.017 91.500 
oltre il N. 34 ........... ARIE NE AES RISE AA NE AO RT ARETT 11.05.019 101.600 
AGGIUNTIVI 


Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al piantare di materiale sinte- 


tico: o:metallico:..\iiiunarivicanaziicine pedi oriacaniianiona cina intinecia sderirnizino 11.85.001 8,700 
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o mate- 

NAIE SINTETICO ..........ctttrtttrtrerre GRES PERRIN SERCIAZIORA srsscazinicne 11.85.003 39.750 
Rialzo calcaneare fino a CM. 3 ..............0001000 RORANINI RNA NOR canta iaioo ica 11.85.005 14.950 
RIPARAZIONI 

Adattamento e/o COrrezioni ..................amrerrrsrreraeene sezione nesecareaezzonionioni 11.91.001 2.200 
Sostituzione SOttopiede ..................cvverrrrrerererrenzeniazoneneseo ARIETE REATO 11.91.003 5.950 


ee 
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ECC 
RIALZI (12) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 
E' un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un 
arto inferiore. 


RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO 


Opportunamente adattato alla forma del piede, costruito su modelio di 
gesso negativo e positivo 0 materiale sintetico opportunamente stilizzato, 
previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba. 

E' costituito da: 

— plantare o suoletta di cuoio 0 materiale sintetico 

— $pessore di compenso in sughero 0 materiale sintetico 

— con o senza avampiede di riempimento (non compreso) 


TOTALE INTERNO SU MISURA 
Fino a 4 cm. compresi: 


dal N. 1B Al N. FI. rereeerizeneeeieeenerare nere sere ncanecencanie 12.01.005 126.450 
dal N. 34 al M. 46... seisoniversioneea sessione vstezioriziizenianeo 12.01.007 142.900 


RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA 

Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco 
E° costituito da: 

— spessore di compenso in sughero 0 materiale sintetico 

— suola di cuoio 0 materiale sintetico per il rialzo esterno 


TOTALE ESTERNO 


Scoperto 
fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. FF..tttrrrrrrrerrorrcererceo 12.905.001 51.650 
dal n. 34 ai N. 48.......trterrerrrieerene 12.05.003 57.900 
da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al N. IF...trrtttrtrrrterrrrereo 12,05,015 46.000 
dal N. 34 al N. 46......tttrtrrerrirrenerrenezenznee 12.05.017 64.800 
oltre cm. 8: dal N. 18 al N. FF ....aettttrrrrrrrererzoniere 12,05.019 66.400 
dal n, 34 al N. 46 .....ecttrttrtrrrrrrrrrrerrerenoni 12.05.021 73.300 
Rivestito 
fino a cm. 4 compresi: dai n. 18 al M. FI. 12.05.005 76.800 
dal N. 34 al N. 4B8......trrrrrirrererizene 12.05.007 90.700 
da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al N. FI... 12.05.023 86.100 
dal n. 34 al N. 46..........nttrrrrrrerirrere 12.05.025 98.700 
oltre cm. 8: dal n. 18 AÎ N. FI.........nottrttrrrrrceezeninro 12.05.027 95.300 
dal n. 34 al n, 46.............. 12.05.029 108.450 
AGGIUNTIVI 
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero e/o 
materiale SINTELICO .............ooortcrtrrrrrrrerrrrerereennenseressenereceniceseneeezenzena 12.85.003 41.750 
RIPARAZIONI 
Adattamento e/o correzioni ..............,...........s.rrrrrirrrrcsrrsizesizezconeneo 12,91.001 9.400 
SOMOPIOGE! si.3sscstricitvcsrdicazionici aci iii nat 12.91.003 7.800 
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CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA |_cooice | FASZZO 
DI SERIE (13) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 

Di rivestimento o predisposta per planare, con contrafforti prolungati che 
non comporta nè il modello di gesso né la forma. 


BASSA 

dal n. 27 Al N. 29..rrrrrrrrreneniiorizioneresionienionio PRESA RARE 13.01.001 53.450 
dal n. 30 al n. 32.......... CEI AEREA ussasilezeatitta RAI 13.01.0093 55.250 
dal n. 39 al n. 35............ iaicasizi RR AIRONE udssicalatala RIRICORSR 13.01.005 ‘59.200 
dal'n.36-alin:38: ironia iicencn nes aaicrena renna 13.01.007 62.400 
dal.n.-:39 al'N-: 46.1. puiaigaicaii sa resdciira inve carsica sizicanazote 13.01.008 68.850 
ALTA 

dal n. 18 ai n. 20 ................ RICREA IRR ARIE AIR AI RIPA IO HE TON 13.01.009 49.200 
dal n. 21 al n. 23. ........ ntiseesasiaa pigcadata slide nagnzntaa sdiozane bercentasera sirio diete ‘ 13.01.011 49.200 
dal n. 24 al n. 26....... ERRE RESA RIE RIEAR I IATA 13.01.013 51.000 
dal n. 27 al n. 29. ........ RINCARI PIERONI QUO CIVORA CEE E ASI RENTE 13.017.015 55.250 
dal'n::90. at 0:92 eri rr a 13.01.017 58.500 
dal:n::39 al'ini 95 ca ira 13.01.019 64.300 
dal n. 38 al N. FB... O iaratacse entra divari Pesistizenizaniane % 13.01.021 65.100 
dal:n::39-al'N48..iiiraeiiuze eran iieri maine inni intra 13.01.022 71.550 


SANDALO ALTO 


dal:n: 18:al.in:- 200 ai 13.01.023 48.500. 
dal. 210 @l-M223 iena eee nia laaniianirentenileliascanndisno 13.01.025 51.700 
dal n. 24 ai n. 26......... PERA IRA ARA II POS ARA ATEO RENE RIE AREE AORA TE 13.01.027 54.600 
dal n. 27 al N. 29... RIA PARO RICIVE I AR RARO 13.01.029 59.100 
dal n. 30 al N. 92... Ave ressavernatse IR tata aiarorise 13.01.031 61.850 
dal N. 3Z A N. FH..rzierizerrani VARIE RITRAE RAEE 13.01.0933 65.200 


CON FORTI SEMIRIGIDI O RIGIDI 


ALTA 

dal:ni/18-aln:20/ clara 13.05.001 53.100 
dal n. 21 al n. 23........ PERA ORE LEORE RI CIO CO EROTI RE OOTA isteria RAR 13.05.003 53.100 
dal'in.:24:al'n. 260: rai i n scaniiicadizioo 13.05.005 54.950 
dal'n:-27al:n.:29:ill ani ia pi errate 13.05.007 59.200 
dal'n:-30 al n 32. aerea ivi sa 13.05.009 62.400 
dal: n.-33-al:0.35:. ilaria rn Llano alano 13.05.011 68.200 
dal'n. 36-40: Bici ian niente cariciinizaninite 13.05.0193 69.150 
dal n. 39 al n. 46........ CIS Ri rate 13.05.014 78.800 
AGGIUNTIVI 


Vedi voce aggiuntivi al termine del capitolo «calzature» e capitolo «Plan. 
tari» 
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| cooce | mezzo — 
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA (14) 


L'applicazione e ta fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico artope- 
dico abilitato. 

Per calzatura ortopedica si intende un presidio costruito per: 

— la correzione e contenzione del piede più o meno deformato 

— per mantenere la posizione corretta dal piede 

— per nvestimento di un presidio. 


E' costituita da: 

— fondo composto da suola e tacco 

— tomalo alto o basso 

-— parti correttive: 

— piantare semplice 0 modellato 
—— piano inciinato semplice o doppio 
— $peronatura interna .0 estema alla suola e/o al tacco 
— contrafforte prolungato 
+ forte rigido 0 semirigido 
— molla esterna intra od extra rotatoria 
— molla posteriore esterna (di Codivilla) 
— molla interna a valva (di Codivilla, modificata} 
— molia intersuola 
— asta mediale o laterale articolata 
— asta mediale e laterale articolata 


Vengono costruite per deformità del piede quali: 
— piede piatto 

— torto 

— cavo 

— equino 

— talo 

— per amputazione parziale di avampiede 

— congenito malformato. 

—_ eco. 


Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del piede oppure 
su forma di legno 0 materiale sintetico opportunamente adattata, previo 
rilievo grafico e misure dei piedi (compreso nel prezzo base della caiza- 
tura). 


Si suddividono in calzatura: 

— di accompagnamento 

— per plantare 

— con forti 

— con rialzo 

— con avampiede 

— con molla esterna od extra rotatoria 

— con molla incorporata posteriore (di Codivilla) 
— con molla interna a valva (di Codivilla modificata) 
— di rivestimento a tutore o protesi 

— di rivestimento a tutore o protesi con rialzo 


DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accom- 
pagnare il modello di calzatura ortopedica costruito per l'arto deformato. 
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Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adat- 
tata, su scorta del grafico € delle misure, seguendo la forma fisiologica 


del piede. 

Bassa 

dal n. 18 ai n. ZI... IRTEIO PRECARIA NEI ERE ARRE AIR RTRT 14.11.001 156.800 
dal n. 34 al Nn. 46... CARRIERA VOSRRAGILI CO FRERICIORE 14.11.003 184.200 
Alta 

dal:n:14Baln-46.- cielo fune tanieniin ose liassiezabonibecigalese 14.11.007 196.350 


PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere una malformazione del piede, 
predisposta al contenimento di un piantare dotato di prescritte correzioni: 
— piano inclinato semplice 

— piano inclinato doppio 

— con cuscinetto di scarico calcaneare 

— con cuscinetto di scarito della volta trasversa 

— modellato 

— modellato con bordi laterali. 


Può inoltre portare una prescritta speronatura alla suola e/o ai tacco, 
interna o esterna. 

E' costruita su forma di legno 0 materiale sintetico, opportunamente adat- 
tata, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su modello 
di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, nei caso in cui 
si sia richiesto un piantare modellato ‘su misura. 


Bassa 

dal n. 18 al n. 33............. aeapte na ietalara lava ei sian RETTA 14.15.001 210.100 
dal'in.'94 20M 48. irrireri nre VARIE RIA 14.15.003 248.450 
Alta i 

dal n. 18 al n. 46............. sori ROESIESTO EI PIANGI RENE CI TUOI ASIEREO 14.15,.007 262.000 


CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere ulteriormente ia deformità 
grave del piede e del ginocchio, in rinforzo alle altre correzioni non suffi- 
cienti, singolarmente, a mantenere un atteggiamento corretto dell'arto, 
bloccando l'articolazione tibio-tarsica. 

E° costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi 

— altre correzioni (plantare, rialzo ed aggiuntivi) 

— costruita su forma di legno o modello di gesso negativo è positivo 
o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico 
e delle misure del piede. 


Alta 
dal n. 18 al ni, 46... SIR rara desidera 14.21.003 288.450 


=, pe 
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PER DEFORMITA’ COMPLESSE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con 
malformazioni gravi non emendabili con protesi, quali: 

— piede equino varo supinato addotto 

— piede pronato abdotto 

— piede deforme da grave malformazione congenita o acquisita. 

E' costituita da: 

— Calzatura ortopedica su misura, alta 

— font rigidi o semirigidi 

— altre correzioni, plantari, rialzi, comprese nei prezzo. 


Costruita su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico 
opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del 
piede (compresi nel prezzo). 


Per piede equino varo supinato addotto: 
dal'n. 18.80 N48... cranici eri d SIRRTURIORACER 14.23.003 503.950 


Per pide pronato abdotto: 
dal n. 18 al n. 46...... ARA AIA TIA AIA ARA I III NEAR 14.23.007 471.850 


Per piede deforme da grave malformazione congenita: 
dal n. 18 al N. 4B8........iierre ricci neo ne nre rene razr ne erre nine e cenezanionio 14.23.011 443.800 


CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto 
0 per rivestire un presidio che necessita di rialzo inglobato nella calzatura. 
E’ costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi 0 semirigidi o contrafforti prolungati (vedi aggiuntivi} 

— malzo interno opportunamente modellato 

— tomaio di altezza adeguata al rialzo. 

E' costruita su forma di legno 0 modello di gesso negativo e positivo 
0 materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico 
e delle misure deî piede, comprendente anche l'accorciamento dell'arto. 


Con rialzo fino a cm, 2 compresi 


Bassa 

dal ni:18: l'in IIa pn nari pair arianna crieiiizata 14.25.001 277.950 
dalin: 34. al'in: 46: Liana 14.25.003 329.850 
Alta 

dan. 18:00 n.460 14.25.007 343,850 


Con rialzo da cm. 2 a cm é compresi 


Bassa 
dal n. 18 al n. F3......... RRACEPATISOT A ORIRT RANE ONEIE IERI ERRORI 14.25.009 276.200 
dal n. 34 ai N. 46... rirreririzionenee siraviasezicnisiuitio 14.25.011 312.100 
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Alia nina 14.25.015 3$6.300 


Alla 
dal n. 18 al n. 46... rrerricre nente neneceneenzzie 


Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi 


Alta 
dal n. 18 al n.46.....,............ FARITICAE FIA SIETE alluast disisrisaszinio 14.25.019 419.950 


Con rialzo oltre cm. 8 


Aîta 
dal n. 18 al n. 46........nrerreeneeeaiegecezizerocenese visiti dada au 14.25.023 496.050 


CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di 
compietamento del piede parzialmente amputato delle dita o doforme. 
E' costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati (vedi aggiuntivi) 

— avampiede estetico modellato 

— costruita su forma di legno 0 modello di gesso negativo e positivo 
0 materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico 
e delle misure del piede. 


Bassa 

dal:n1Balni:33:- luce ola ria 14.31.001 309.150 
dal:n--34- al 148: laici 14.31 003 387.250 
Alta 

dal n. 18 al N, 46... RETI RR RO RRERERE ERICH Pe 14.31.007 414.200 


COSTRUITA SU MISURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE O PROTESI 


Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od 
una protesi per amputazione e/o malformazione e/o deformità del piede 
con o senza nalzo. 

E’ costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati (vedi aggiuntivi) 

+— avampiede estetico modellato 

= tomaio di altezza adeguata all'eventuale rialzo del tutore o protesi 
— costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente 
stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale 
del tutore 0 protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, oppor- 
tunamente adattata. 


Di rivestimento a tutore o a protesi: 


Bassa 
dai n. 19 al n. 33........ penabscta air ba ciselaani teri RIRSIIIZOAORA sdicinte 14.41.001 236.550 
dal, S4 Alm. 48 ...scitintriictierdeacreasicicocnenaszonasoe RIO PA RITO 14.41.0039 266.700 


ME dr0A 
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oe ] en] 
Alta 


dal n. 18 al n. 46 ....... susersersionenee sresesiecnezonienieo socraarivneiazanto ENTE 14.41.007 280.550 


DI rivestimento a tutore o protesi per amputazione e/o malformazione 


del piede: 

Bassa 

dal'in: 18:20. II. aan iure sanssalicosanizonttai 14.41.009 217.300 
dal'n.:34. al'n: 46%. rin anandia ninna prada sionisti 14.41.011 262.000 
‘Aita i 
dal'n:18:al'n-46...uie ae 14.41.015 274.900 


Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o 
malformazione del piede, fino a cm. 2 compresi: 


Bassa i 
dal n. 18 ai N. FF... SR E seerecia 14.41.017 231.650 
dal n. 34 al N. 46 ......................00% EE RA RITO INI 14.41.019 275.600 
Alta 

- dal n. 18 al n. 46 ..................... Vescorsanecsezeoneseeeeniianioniionrezianoniezenez ione 14.41.023 304.450 


Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o 
malformazione del piede, da cm. 2 a cm. 4 compresi: 


Alta 

dal n. 18 al N. 46......ciccrrrrrireerezriozineoo IERI IRA ONE 14.41.027 | 335.950 
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi: 

Alta 

daln.-18:al N48. iraniani 14.41,031 373.800 
Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8: 


Alta ; 
dal'm.18.al'm 48 Liliana nasacort 14.41.0395 436.100 


N.B. Il rialzo si intende riferito ai tutore e non alla calzatura 


AGGIUNTIVI E CORREZIONI 

C Cuscinetto di scarico calcangare o per volta traversa .................. 14.85.001 15.150 
Doppia suola all'avampiede .................. oo rrrrrrrerrre rinasce eri rizzoneree 14.85.003 17.300 
Fodera in materiale MOFDIdO ...............ttrrtrrrrcirrrireresereorenono 14.85.005 15.750 
Fodera in peio di agnello .... ER TARRA IRR sn 14.85.007 25.650 

C Forte laterale, rigido 0 semirigido svasiiaizaiina pediaiaizaten vinz A 14.85.009 26.250 


<oie 
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C Forte totale, rigido 0 semirigido .............. RERRZTRE RARO IRC RORA 
Mezza suola ANtisdrucciolo ........................ rc cercrrcrrreseresazeneconeonie ‘» 
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo ... 
Molla: 


C — esterna posteriore (di Codivilla) ......................vrrrrerirecerzenzenieneczse 
C— interna a valva (di Codivilia MOdificata) .....................rvrrvrreriiera 
C — esterna a spirale a «U ................vcoenrrenrrrerinnrone saaissaacezanizziad 
C — esterna a doppia Spirale ........................vooorrrrrrrercarisne PRCSTACIRE 
C — extra ed intrarotatoria .................. iixaunibutiose RIE EAT 
C_ IMEFSUOA .....ttrirrrrerrrerieseezereonionane PIAZZA bacesosni sirineaii 
C — Speronatura alla suola e/o al tacco . cossiananiicaszarine aeesiaienioii sun 
Stivale (addizionale alla calzatura ortopedica) ............... asidiesesaanise 
Suola e tacco ANtiscrucciolo .............verrrrrrcereee cirie nirereene veneree 
Suola e tacco tipo carro armato .............,...crrrerricneezererirenzonezzione 
Suoletta di feliro interna .................. lastra devia cigrneizita uririine 
Tomaio più alto del normale: 
— da cm. 15 fino a CM. 25.........ntttttrrrerrcrereee creo sins encore nianzione 
Traforatura del tomaio .............. dial vecsanianainaa IRR E CAREER 
C — asta unilaterale applicata sotto il tACCO ....................vurrecrnr 
C — asta bilaterale articolata applicata sotto al tacco ...................... 
C — Forte con armatura metallica .................... rire 
‘ C— Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura) ... 
Imbottitura di compenso per stivale ..................... dailrariiniiniicrn siti 
C Piano inclinato totale o zeppa alla suola e tacco .........................., 
€ Tacco prolungato mediale o laterale .............. rin 
Numerata superiore ai numeri massimi indicati ........................r.. 
Guardolo Oltre MM. 5 ......eeetrrrrrtttrrirrrrererirse riore renneerenzonesecezanioninse 
C Campanatura alla suola e al tacco .......................... lina ASA 


N.B. Con riferimento al codice 14,85.037 si precisa che la misura del 
tomaio parte dal calcagno fino al bordo dei tomaio medesimo con esclu- 
sione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui prezzo-e già stato 
comnpreso nel calcolo del costo della calzatura’ con rialzo. 

Gli aggiuntivi indicati con la lettera «C» sono «CORREZIONI»; je altre 
voci sono varianti al modello 


RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio del LACCO ...........ztririrrerrreiineni da 
Smontaggio e rimontaggio delia SUOlA ................sorrrrrrrrarerrriennioneere: 
Asta mediale o laterale articolata, da applicare alla calzatura 

— unilaterale... IRRIAZII asiivasina OASI 
— bilaterale i... ria creare ati iaia li 
Cuscinetto di scarico calcaneare 0 per volia trasversa dusdicienacssniianna 
Molia: 

— esterna posteriore (di COdivilla) ..............crrrrcrrrrrrarrraserzecirenionecio 
— interna a valva (di Codivilia modificata) .............................. PORSI 
— esterna A SPIFAle ..................natttttrrrrizo reni renieesionio n rrerivericerennio 
— extra ed intra rotatoria ....................... Riario 
mer: WNETSUOLA siiiiiciceisicrenanita nia incarica sisi siarsi siasi 
Rimonta del toMaio ....................rccsrrrrerrezrenrezi ezio nenionenesazzasesionezenizonee 
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e 
del SOLO SOPratacco) ...............rvvrrvrrrrrrren EEA SERIE RISR N NARO 
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla cai ante- 
nore del tacco e del SOIO SOPrataccoO). ............ssrcsrrrtrtrrerererrerrrnccoreereo 
Sopratacco ............ III 
Sostituzione fodera interna posteriore .......................-rrrrrrrrrrizizciree 


14.85.011 
14.85.013 
14.85.015 


14.85.017 
14.85,019 
14,85.021 
14.85.022 
14.85.023 
14.865.025 
14.85.027 
14.85.029 
14.85.031 


-14.85.033 


14.85.035 


14.85.037 
14,85.041 
14.85.043 
14.85.045 
14.85.047 
14.85.049 
14.85.051 

14.85.0593 
14.85.055 
14.85.057 
14.85.059 
14.85.061 


14.90.001 
14.90.003 


14.91.001 
14.91.003 
14.91.005 


14.91.007 
14.91.009 
14.91.011 
14.91.013 
14.91.015 
14.91.017 


14.91.019 
14.91.021 


14.91,023 
14.91.025 


Serie generale - n. 


ECC 


35.150 
11.750 
66.200 


54.700 
81.150 
73.400 
88.850 
90.500 
29.400 
14.700 
179.500 
40.100 
31.650 
13.650 


30.450 
15.500 
105.850 
129.350 
127.400 
96.250 
118.300 
32.300 
25.400 
56.750 
21.500 
44.050 


7.400 
7.400 


163.750 
207.250 
18.850 


36.700 
60.800 
81.500 
80.700 
40.900 
204.100 


34.350 
41.200 


11.300 
15.150 
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ZI DOO iii iii 14.931.029 16.700 
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APPARECCHI ORTOPEDICI 

PER ARTO INFERIORE (16) 
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. Gli apparecchi ortopedici si-dividono in: 


— DOCCE — TUTORI PER CAVIGLIA 

— STECCHE —*TUTORI PER GAMBA 

— STAFFE — TUTORI PER GINOCCHIO 

— DIVARICATORI —— TUTORI PER ANCA 
DOCCE 


Per duccia si intende un presidio per la contenzione dell'arto inferiore 
atto a prevenire 0 coreggere deformità. Non è utilizzabile come supporto 
alla deambulazione. 


Per caviglia 

E' costituita da una doccia di alluminio piasticato o verniciato costruita 
sulle misure del paziente oppure di plastica costruita su modello di gesso 
negativo o positivo e allacciature. 


ins ngida con piede IETSTITIFISSTTIFET YI TTT TTFETKIITA TI TC CCI CITI EEI TICA SCI LCICTI userenezose sesso 
C.5. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE. pui tin cineca dica dani Sandi tai initial reenienzcsiitea desi 
Per ginocchio 


E* costituita da una doccia di alluminio plasticato 0 verniciato costruita 
sulle misure del paziente oppure di plastica costruita su modello di gesso 
negativo. 

— rigida SENZA PIEDE ................aetttttrrtrtrrerrereereoneeroneeo PSIZORAE 
©.8. Su misura con SIRSSE ig direttamente adattati sul 
paziente ....... EA 


— nigida con piede cunnerzenianesenisieszaosinnizesontanizenescongeseneenicnsstonassececanze 
C.8. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE! sciistici vrvane ERRORI PICFICRE PROCISCARTARIPRE O A 
Per ginocchio flesso 


E° costituita da una doccia di alluminio plasticato 0 verniciato costruita 
sulle misure del paziente oppure di plastica costruita su modello di gesso 
negativo e positivo 


— figida SENZA PIECE .............nettcttttierronirrereeeeene nre rennonieninionionione 
C.$. su misura con component predisposi direttamente adattati sul 
DAZIONIE: siii rina are ireerinni ciccia PRATI ATI 


—- ngida con ‘piede ves Ris PRA Andezeno ire doi ricreca 

C.8. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DEZIONIO,sctctvcnnzrci teri cianiianatinicvnincianà sinis siasi lp licoenssresa seriansaiatina Î 
Peîvifemorale 

E' costituita da una doccia di plastica costruita su modello di gesso nega- 
tivo e positivo. 

Bilaterale per la contenzione degli arti fino ai ginocchio ................ di 


Pelvipodalica 

E' costituita da una doccia di alluminio piasticato o verniciato costruita 
sulle misure del paziente oppure di plastica costruita su modello di gesso 
negativo e positivo e allacciature 

unilaterale. sccmaiivc ieri dica reame pria sconcertanti 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE .....sescrttttrtrrtte Narasaiai Raisi anecea diaiana nia RORBU E dRagOda aedasa siae ignis ansia 
DILATErAÎE ......srrttrrrrrrrrcerrsirionesseniznneno sbensiniaze seesisaenia aes arenanicnes varie 
C.$. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENIE: .3..<0,ccnrrnrrsrrcnzioniti svarecionarina diari RRSICRA Fasrenzonani PRESI: NRE 
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nes 


ESC 


16.01.005 
16.01.007 


16.01.009 


16.01,011 
16.01.013 


16.01.015 


16.01.017 


16.01.019 
16.01.021 


16.01.0239 


16.01,024 


16.01.025 


16,01.027 
16.01.029 


16.01.031 


168.800 
117.550 


223.850 


181.300 
257.500 


200.100 


268.800 


212.450 
265.850 


224.459 


500.250 


407.000 


245.600 
577.950 


333.300 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


AGGIUNTIVI 


Articolazione posteriore per doccia PelvipodaliCa .......... srt 
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo ..........................-..... 
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica ................ 
Articolazione per ginocchio fibera bloccabile ...................vvsrrtrr 
Settore o tenditore di regolazione ..................vvsocsrrrrrrrcernioee tl nas 
Contenitore imbottito per ginocchio ...............vrnrrcrrr cere srzeniseezeonenina 
Aletta 0 barra posizionatrice ...,......................srrrrrererziecerceonecizonzinezone 
Rivestimento interno analgetico per doccia: 

— per caviglia .......... sasa dura diiuiri iodencit atri sra iii ina 
—— DEF GINOCCHIO .........scvttrrccrrrrerereressesionizte baia dda piazisie aan alberasanti 
—- Per PEIVIFEMOrale .........corrtrrcrcrrercrere sere cenre neo rercenionianizazranenezniconeo 
— per pelvipodalica unilaterale .........................0% ARTENA 
— per pelvipodalica bilaterale ....................... ss rrrrerisrrerererereeconaenone 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento mobile 0 fisso ....................00% RIPEZIORI siii 

Attacco con fibbia .................scwrrrrrrrrrere 

CIOGNIA Licinio tanzizoninnanborinaiiniaraaiai via renza nncianizorinaina 
6 

Rivestimento interno anallergico per doccia. 

in 

— Per Caviglia ............vcoccssrrerrrrrrrrrericnsazeoresezenenezeo nese senranneonaonenoe duetta 

— per GINOCChIO ............................-crrcrencereneceezisanio resine ezio nievenionnioe Ù 

— per pelVifemotale .................srerrtrrerreerereezzocenio» andai gusntaraonsinninae 

— per pelvipodalica UNIlaterale ................orrrrrerrr ire rcerzzazesazionenineni 

— per pelvipodalica bilaterale .....................ccerrrrrerrere arie reca iereezionizoni 


TuDLe1044429 109900290004 40p0pdod dept 


STECCHE 


Sono costituite: 

— da elementi di alluminio plasticato 0 verniciato oppure di plastica 
— cerchielli e sandalo di analogo materiale 

— Opportune allacciature 

Sono costruite su misura con componenti predisposti direttamente adat- 
tati sui paziente. 

Per ginocchio valgo o varo .................. RESINA dlrsreentasa ver isrcetiazino ch, 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento MODIIE O fisso .........,.........osoorrrrrtrrrttrrrreserseri 
Cerchiello: iicilclinaraririinrerirriteniviarrtrctiniirsiiacosezini 


nt 
AMtacco cOn fibbia ..........oorerrrrtrrrerrrerereraereserenzionionicneonzioneozenieneee 


ge 
Ciriohia..i cileni ron srcuicinni (ARORIRE IRSA TAI. 


SENDAlO: ssliiiisrccririicee nissrenisrse niente scsi iseresinieva na sriieisnascstreiit 


STAFFE 
DI SCARICO O THOMAS 
E° costituita da: 
— telaio di acciaio inox o fega leggera ad alta resistenza meccanica 


— anello chiuso o apribile di resina 0 di acciaio con inserito appoggio 
ischiatico 


[_cooice | eRezzo _ 


16.85.001 
16.85.003 
16.85.005 
16.85.009 
16.85.011 
16.85.0183 
16.85.015 


16.85.017 
16.85.018 
16.85.019 
16.85.021 
16.85.023 


16.91.001 
16.91.007 
16.91.009 


16.91.013 
16.91.015 
16.91.016 
16.91.019 
16.91.021 


16.05.001 


16.91.051 
16.91.055 
16.91.059 
16.91.061 
18.91.0639 
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ee 


44.400 


14.700 
9.050 
8.700 


38.850 
40.500 
79.900 
82.800 
75.650 


84,350 


14.700 
31.400 
9.000 
8.700 
43.850 


ti 
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— registrabile in altezza nelia parte inferiore di appoggio: 

— rivestimento antisdrucciolo nella parte infériore di appoggio 

— trazione elastica al piede 

— con o senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca 

— cintura addominale, 

Con anello chiuso ..................... CACENII PRATICI RINO selavinta iricnla 
Con anello apribile ......... pergaesidicioiadiare ivan ivicnistani RESPRINERRETAO ivo 
Con anello apribile e articolazione all anca, con ciàtura addominale 
Con anello chiuso per arto abdotto, scarico a terra 

perpendicolare, registrabile .............tttirrrrrrrerrrerieririnenioneniono E 
C.s. con anello apribile .............,.,,,......,.-11001, iscritti carat sassi 


AGGIUNTIVI 


Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio ....................... 
Contentore imbottito per ginocchio .....................mumrrrrrrrrierererereniazeo 
Coscialé di CUOIO: .......-cscrcrriniicrinerrianarzcisicrionzaniziza zine obiet 
Cosciale di PIAStICa ..............rrrrtririrrre rene sersecaceno NET RP RT: RRTO 
Trazione elastica al piede ..................... sitio tia sersezionivaneneneonii sorse 
Anicolazione ai ginocchio, DIOCCAbIIE .......................orrrrrrzeerenzenncone 


RIPARAZIONI 


Cintura addominale ..............serrrrrrerreraconerenseniezeniense neon ererasesecizencone 
Rivestimento Aantisdrucctiolo ...............-.vevrerrcerrereere race rirenecezennerenveraceneo 
Trazione elastica al piede .................-.....rcerrrrrrarnre VELINE PEREAA 
Allacciatura elemento mobile o fisso .............. PARARCICRE CITATA O TERARRORI pace 


DIVARICATORI 


Di acciaio inox o acciaio plasticato 0 verniciato 0 alluminio anodizzato 
oppure di piastica. 

Oppostune allacciature 

FISSO @'TOIdIO: Ln. snc dee ice ea resine perni risaie 
Fisso a cuscino o mutandina .......... Lira 
Articolato all'anca ad ampiezza registrabile ..................... cicpatisatzana Po 
Prefabbricato di plastica e Metallo .........rrrrcrrrerirreczia rise eianionecerere 
Barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili ......................... 


TUTORI PER ARTO INFERIORE 


Per tutore si intende un presidio per la contenzione dell'arto inferiore, 
atto a prevenire, sostenere o coreygere fa deformità 0 disabilità. Tale 
presidio è utilizzato come supporto alla deabulazione. 

E° costituito da struttura base rigida, in materiale sintetico o acciaio legato 
inox efo lega leggera ad alta resistenza. Tale struttura è compietabile 
con l'utilizzo degli opportuni aggiuntivi atti ad ampliare le finalità funzio- 
nali del presidio. 

Il tutore è costruito: 

— a giorno, su grafico e misure del paziente o con componenti predi- 
sposti direttamente adattati sui paziente 0 sul modello digssso negativo 
0 positivo; 

— Con valva (contentore) di cuoio, stoffa, materiale sintetico con allac- 
ciatura, solo su modello di gesso negativo o positivo, 
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16.11.001 
16.11.003 
16.11.005 


16.11.007 
16.11.009 


16.85.101 
16.85.1093 
16.85.105 
16.85.107 
16.85.109 
16.85.111 


16.91.101 
18.91.103 
16.91.105 
16.91.107 


16.15.001 
16.15.003 
16.15.005 
16.15.007 
18.15.011 


137.750 
185.850 
265.750 


355.450 
383.500 


119.600 
48.700 
157.950 
106.200 
21.850 
109.150 


26.550 
11.500 
22.150 
14.700 


55.250 
33.400 
110.900 
71.750 
58.200 
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TUTORI PER CAVIGLIA E GAMBA | conce | enezo | 


Con sandalo rigido: 
— a giorno, rivestito o plasticato costruito da grafico 0 da modello di 


DMIO: cai aa REA IRR RETI 18.21.001 377.500 
— con contentore (a valva) ..........................0,10% RESEPNZIE celvarezziniansi 16.21.003 507.850 
— a giorno su misura con componenti predisposti direttamente adattati 

SUÎ PAZIEME ...........ceecrrttrreriraeereconeeso dboianrissiecenzadea Aivisalaidivinzinsi 16.21.005 276.150 
Rigido fino all'articolazione malleolare: 

— con contentore (a valva) .................. suini srsscia ro sianazirinnanti F 16.21,027 328.900 
— di protezione 0 estelizzazione del polpaccio .. I sdisbtosa nisi dani Give via 16.21.031 305.150 
Con caratteristiche dinamiche: 

— a valva in materiale sintetico ad alta elasticità .................. 16.21.0939 125.550 
— con aste articolate e molla con spinta in talismo ........................ 16.21.037 450.350 
— a spirale con sandalo e presa sotto rotulea in resina acrilica ad alta 

resistenza solo su modello di gesso .......... avevi 16.21.039 409.050 
— a molla, interna a valva (di Codivilla modificata) .. dfenedivari tenzone 16.21.043 86.800 
— a molla, esterna a spirale, a «U» .................00- salnazienszissvanibavession è 16.21.045 134,450 
— a molla, esterna a doppia Spirale ..................coecccrrererazerienizcerazeone 16.21.047 134.800 
— a molla, extra o intra rotatoria ...... PIRRO FR ORE FR 16.21.049 93.650 
— con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flesso esten- 

SIONDÌ iii RA RON RR ERRE SIOE RETE (I REALE SIORE 16.21.051 258.250 


TUTORE PER GINOCCHIO 


Con ginocchio figido e sandato rigido: 


— a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da modetio di gesso 16,25.001 684.750 

— CON CONTENIOFe (A VAÎNVA) .,........eeotttttrttrrrcrrrrarcrasenesese vece senianicaane 16.25.003 726.900 

— a giorno, su misura con componenti predisposti direttamente adattati 

GUI -PAZIENO: cicca cite nalnatarisaiivine vena Uaa tresca 16.25.005 499.250 

Rigido fino all’articolazione malieolare: 

— a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico 0 da modello di gesso 16.25,025 503.600 

— con contentore a valva ............. VECIerana rn 16.25.027 861.000 

— a giorno, su misura con componenti (predisposti direttamente adattati 

SUI: PAZIENTE! ..icciuviiicriitonionazini avis osraanini esisinzicaina desi sscimearaconianidennas n 16.25.029 341.750 
— in elastico, con articolazioni in acciaio inox rinforzate e rivestite, tubo- 

lare o con scarico rotuleo .............. idea niicaganese VAT P TA LIA 16.391.031 160.700 


TUTORE PER ANCA 


Rigido fino al piede incluso, con ginocchio rigido e sandalo rigido: 
— a giorno con armatura rivestita o piasticata costruito da grafico o da 


Modello di G0I8D ...-.i iii î6.41.001 870.300 
— Con struttura a valva e contentore della coscia e gamba ............ 16.41.003 951.550 
— a giorno, su misura con elementi RE direttamente adattati sul 

paziente ......... afensalazeaRi eten giano dentiera ubratesizensici 16.41.007 7i1.600 


Rigido all'anca, fino al ginocchio escluso: 
— fa giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico 0 da 


modello di GESSO ............acsrrrrttrtrrrerenteresenecorenesionzzoniotonteneszsezzenento 16.55.001 695.350 
—— CON struttura a valva e contentore della COSCÌA .............cvrrerr 16.55.003 790.959 
— a giorno su misura con elementi predisposti direttamente adattati suî 

PAZIENTa:...;c ciccia SAGRE Fenvcelaciirssianisa 16.55.007 526.200 


n° 
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AGGIUNTIVI 
Articolazione malieo!are 

— libera su bordi sovrapposti RAR RICA RO TAV A D 16.85.301 
DES 147: 1: ERRE REANO RAZR RISO CGIE GERE ERRE O IE GAA EEA SE ERIN 16.85.302 
— a molla con spinta in talisMO ...............-..... criteri CORRA: 16.85.303 
— con limitatore eccentrico della flesso estensione adandisenrnoni scene 16.85.305 
Armatura CAlcANeare ................earrrrrrrcerereeiicereaiireze nea iiinzizzoneren zazione 16.85.307 
Rivestimento morbido interno ai sandato RIE ERRATA] 16.85.309 
Scarpetta di contenzione, senza rialzo ..................ecerrrrrrrererzeriare» 16.85.311 
PISCE: NGICO: sciita irrisoria 16.85.3913 
Asta AMUngabile 0 iriiirnraiicciane ica eci celti drappi natia ga 16.85.315 
Contenitore IMDOLTIto per GINOCChIO ..........tttrrrrrrrreeieree rie nieniocenee 16.85.317 
Cuscinetto di CONtLENZIONE ...............oaettrtrrrirre esere nere eee renze ns orse nici anene 16.85.319 
Estetizzazione per polpaccio o coscia ........................ FER 16.85.3921 
Prolunga per leva, per blocco e sblocco dell'arresto dirla PRE 16.85.323 
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia .... 18.85.3925 
Articolazione al ginocchio: 
— libera SU DOTGÌ SOVFAPpoOSti ................. MM urircrrrrreererereenasionioneniznioeo 16.85.3026 
— iib9ra ..... uu selissainà diana II ECIONE TOO disitigiast IRPIRICIRTA AE 16.85.327 
— con arresto anteriore o posteriore a ponte .............................-... 16.85.329 
— con arresto ad anello .. Cagisaiasiegni USGRA N ARR dradziagia ea atta 16.85.331 
— con flesso estensione regolabile ed arresto . RR ITA I OTIATORN 16.85.333 
Articolaziona coxo femorale: 
n: BETA: cistica PAAORICD RTICIE VENT ROCISZATO 16.85.3935 
00M. BITOSÌO istinti penna niena eri neeaaziaa cvegiaiadio casa ciance 4 16.985.337 
— con arresto e articolazione supplementare per adduzione e abduzio- | 
he: lait Gadapaiclialieinan ava fe brio riesi araiiiiesvilenzio 16.85.339 
— Con arresto e articolazione supplementare pluriassiale (abduzione, 
adduzione, intra ed extra rotazione) ......................1..0 ERI CORE 16.85.341 
Appoggio ischiatico con imbottitura € rIVestimento .......... rr 16.85.3493 
Rivestimento per scarpetta di CONTENZIONE .....................crrrrrrerrrerie 16.85.345 
Riaizo applicabile al sandalo fino a cm. 5 di altezza ......................... 16.85.347 
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 di altezza .......................... 16.85.349 
Cintura addominale per articolazione coxofemorale ........... pavsasstaviasiat 16.85.9351 
Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle .................. 16.85.353 
NOTA: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due 
cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenciatura «ARTICO- 
LAZIONE» si intende una singola cerniera. 
RIPARAZIONI 
Smontaggio e rimontaggio dell’articolazione: 
— tibio tarsica ........... PRCPIONARIA RARE III ARRE RAZER 18.90.251 
— del ginocchio .................. BEGIN ira ln ; 16.90.2539 
— Cell'ANCA-icrarcraear rr iiraniii 16.90.255 
Allacciatura elemento mobile 0 fisso .....................srrrrerrerrerrrrerzoreosi 16.91.251 
Allungamento dell’asta ...... gg RARI OSATO NARA ASINO te 16.91.255 
Asta malleolare rigida ................. PECORA Nn Lirico 16.91.257 
= AITACCO CON: FIDDIA ict aiar near rivalta 16.91.263 
= CIGNO ia arri INRICRE: subivaziat è 16.91.265 
Copriarticolazione giROCChIO ............. crete dssigdeniai pessitine svssagiisada 16.91.267 
Copriarticolazione MAINIegiare ..................onrttrrrrrrenrecerere nine rare nioneon 16.91.269 
Contentore per ginocchio .............. PREPARERE ORIARIE E POPRPR TER quesisante 16.981.271 
Cuscinetto di contenzione ......... IRA ORIO STARE RRERSTRA 16.91.273 
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stolfa .. EA 16.91.275 


— 33—- 


Serie generale - n, 125 


i 


|_coone {| reezzo | 


32.600 
67.050 
170.200 
160.850 
57.400 
22.850 
91.600 
178.450 
86.300 
54.450 
34.350 
161.150 
18.250 
50.550 


82.500 
123.200 
167.750 
131.500 
207.750 


218.300 
251,250 


298.250 


341.000 
53.800 
40.550 
59.850 

106.300 
50.100 

106.300 


18.250 
18.250 
18.250 
15.300 
87.850 
48.990 
2.200 
8.950 
5.550 
5.050 
43.850 
35.650 
91.650 
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Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa ................ 16,91.277 91.650 
Estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di Se 16.91.279 161.150 
Fissaggio cerchiello e rivestimento ............. Lasieifeanita tini farionia dita 16.91.281 23.300 
Prolunga per leva per arresto a ponte ............... astasitalanaavizai ducati 16.91.283 20.600 
Revisione articolazione MAIlteolare .....................-..voecrrrrretrrerenrecioneone 16.91.2895 36.350 
Revisione articolazione del ginocchio ............ IRE ORION ANTE 18.91.287 36.350 
Revisione articolazione dell'anca: 
— lIDEFA .......ertrtt drsirasitineaiit narici MEER ZIONE draslotiota 16.91.289 36.350 
=: BIOCCADHO: sciciiiaiccnirrazrrrzienenenza slavi vasi iaia criotei 16.91.2917 36.350 
— supplementare per abduzione e adduzione .. capua iaia eziaganiaidanae 16.971.293 36.350 
Revisione arresto a ponte al ginocchio .............cuinrrerorinceenaro 16,91.295 36.350 
Revisione arresto 40 Anello D SIMIII ................c0rssrrt RIA 16.91.2097 36.350 
Rivestimento di contenzione al tronco ...............rrsrrrrrrerrerererareezicenio 16.91.299 275.300 
Revisione articolazione malleolare ..................... RI RI ; 16.91.301 36.350 
Rialzo applicabile al sandato fino a cm. 5 .......... PISTONE OO E LEERECARIO 16.91.303 49.900 
Rialzo applicabile al sandalo oltre 5 cm. ................. FIRIPNCENE ZANE ins 16.91.305 ‘ 56.800 
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia .... 16.91.307 182.950 
SANCAIO .c...-.ecrnriziriareirenicanionienenscnite Siucartesransavasiadinaneciecasioa iersdinaione 16.91.309 92.250 
Appoggio ISch'aticO ..............trrrerrrreria zione nereonasecioneeninnnee VINTA 16.91.3117 75.650 
Articolazione ginocchio: 
— libera ........ uiserriiinuiianicnnsiasri zano ind eisrasnbneiraneo za Macina denti scanner ate 16.91.313 104.350 
— con bloccaggio ........ RARA ATA SIRTIIRORENA 16.91.9315 113.250 
— con asta ...,.. REA NIRIN IARRA AR NEÀ sad drcriane 16,91.317 120.550 
— Asta per cosciale 0 gambale ............. desire iaia ssurenciccisate 16.91.319 74.950 
CErchielio: ici iaia 16.91.321 46.000 
Molia interna alla scarpetta ................... assaivsbasisoneziagasi nisi huazicatna 16.91.323 58.800 
RIVESTIMENTO CEFCNIGNO L...mttrtrttrrrrrrrererrsere sini erneonereveneesensenieenizeniee 16.91.325 27.150 
Rivestimento scarpetta di contenzione ............... srdisnaricezianisza nani 16.91.327 117.050 
Scarpetta di contenzione, su modello di GESSO ........rrr . 16.91.329 78.200 
Suoletta metallica alla SCAMpatta .................. vr rrerirerrerisienionenine 16.91.331 44.800 
Riparazione per rottura asta del COSCÌale ................... ceri 16.91.3339 96.850 
Riparazione per rottura asta del GAmMmbale...................v.vvrrrrscrrerricesee 16.91.3935 76.250 
Piede FIGIdO .............. ttt aan iuutoniclercire 18.91.3977 221.200 
Articolazione al malleolo ................. auesasnavi assioni cidicivvanavivsontioi FICO 16.91.3979 89,700 
Articolazione al malleolo con spinta in talismo .................... fanta 16.91.3831 192.850 
Articolazione al malleoto con limitatore eccentrico della fiesso estensione 16.91.383 181.100 
Rivestimento morbido interno al Sandalo .....................errrrrrrerzeenea 16.91.385 29.600 
Articolazione coxo femorale: 
= DONE iii riesi 16.91.387 243.500 

— con arresto ...... Sieesailan ans sacra ni hdi sega divari trzioione 16.91.389 276.400 
— con arresto e articolazione supplementare per abduzione e addu- 

* ZIONO iccrirerica rien rici izionizanavi nziriri irene ninni 16.91.391 323.450 
— con arresto e articolazione supplementare plriassae (abduzione, i 
adduzione, intra ed Extra rotazione) .................rcsrrrrrrrrerrrceenenenevenione 16.91.393 361.250 
Imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico .. sivsriccsslsintonia 16.91.395 54.900 
Cintura addominale per articotazione coxo femorale . CARTA RARA 16.91 397 77.800 


APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO 
SUPERIORE (17) 
L'appticazione e la fornitura di questi presidi è fatta dai tecnico ortope- 
dico abilitato. 
Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in: 


DOCCE 


Per mano, dita e metacarpi 

E' costituita da una doccia di alluminio plasticato @ verniciato oppure 
di materiale sintetico; il tutto realizzato su modello di gesso negativo e 
positivo: 

MIGICR: ici ioni linate ea aria 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 


Per polso 0 avambraccio 

E' costituita da una doccia di alluminio piasticato 0 verniciato oppure 
di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale e opportune 
allacciature, it tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo: 
NIGICA c..cciiicrniiloriavina sicari ariani asvessenessonenzeneei ses 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
articolata: NDEFA -;...cs.cvisrrrrirsrascir rina icnrieeniiriiirvadiniaecininafenazinircrenantnite 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 


Per gomito o braccio 

E' costituita da: 

— una doccia di alluminio plasticato o verniciato p di materiale sintetico 
senza palmare e con opportune allacciature il tutto realizzato su modello 
di gesso negativo e positivo: 


nigida ...,.......,.% E RE AI CORRI IRC NI A RO OA 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 
articolata ÎiDEra ........errrrrrrenrecirsrercarioneeasenneceseanzoenveesiznnene siertrilitnazasi 


Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 


Toraco-antibrachiale unilaterale rigida o articolata 

E' costituita da: 

— Una valva di alluminio piaticato o verniciato 0 di materiale simetico 
— una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, 
l'avanbraccio e la mano 

— corpetto con relative allacciature 

— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo. 


Rigido .. agent sredialinzaninnae suaRaaianaazin ciance 
C.S. SU misura con ‘componenti predisposti direttamente adattati su! 

Pazionle:;...ccuririiinratiicione varcare avventori 
articolato alla Spalla ............... a crrrrrrreszeresnerineziosinizeniee RRECARANE 
C.S, su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

PAZIENE" iii ariana Poeta isetainieie 
Articalato al gomito .............. PRAIA ER RE RIE IRE RENE PIPRERERRR SETA 


C.s. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONLO iscrisse cietaiiilante iatale 
Articolato alla spalla € al GOMILO ..........................euvrcrisrrrree RR ” 
C.S. Su misura con Componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente .............. RESOR RR AA RT 


AGGIUNTIVI 
Palmare sfilabile ...............-. vtr AO A scorgina 
Settore o tenditore per regolazione ..................... cigtaicr svcsssreziosico piece 
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Serie generale - 


ICE 


17.01.001 
17.01.003 


17.05.001 
17.05.003 
17.05.005 
17.05.007 


17.15.001 
17.15.003 
17.15.005 
17.15.007 


17.21.0041 


17.21.003 
17.21.005 


17.21,007 
17.21.009 


17.21.011 
17.21,013 


17.21.015 


17.85.001 
17.85.005 


204.550 
107.500 


200.350 
100.850 
218.800 
107.650 


242.900 
128.200 
289.150 
157.500 


471.500 


285.750 
553.700 


350.550 
528.150 


330.200 
591.800 


380.200 


59.650 
74.500 
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Rivestimento in tessuto ‘analiergico per doccia: 


==: PE GOMITO ssccntttntziniiorecrriinrrcrenivarziczaice erica sagiusze ssanisvasasee 
=—- per toraco-antibraChiale .............ovscscrcsrrererean renze nreraseveereonioneenionie 
Bloccaggio per articolazione al ‘polso e al gomito .. a jesngiarenisi 
Molla per articolazione .............nctrrrrrrrrrrsreniziiceneerererenionenzineanene 
Articolazione per prono-supinazione avambraccio ..........................- 
Separadita al palmare ...................vrrrrs suediistiinzia suda iisre persa desi 


RIPARAZIONI 

Atlacciatura elemento mobile o fisso ........... Rebialavaa lara renvi aires iu 
Articolazione per polso .....................v..-sccrcerrirerris carene razenisneniozoneene 
Articolazione per gomito .................. RITO Licegeluiivia sideatccnnia 
Articolazione per spalla ................. jo laaiena iranica lineari 
Attacco con fibbia ...... PRROOTIZIONETI AIA I ERA TEROI 
Cinghia! cir iraniane 
Corpetto per toracoantibrachiale ........................errrrrrcerierericenionezeneo 
Molla per polso e gomito ...... PRATRRE SC FRI CTONTNIIC scarna RA 
Rivestimento in tessuto anallergico: 


— per gomito ....... dosddeniisiarissonia cosine canina ponicrsca saga sesaneno scia niunine . 
— per toracoantibrachiale ........................vererrireo dI RI be dinasaniztniza int 
Bloccaggio per articolazione al polso e al gomito ..................... voralaae 


TUTORI 


Per ia riabilitazione delia mano e delle dita 

E' costituita da clementi prefabbricati da adattare sul paziente. 

Per flessione dorsale dell'articolazione radiocarpica ......................... 
Per la distensione delle tre articolazioni digitali ........... sanqrintisiozzonie Ù 
Per flessione dell'articolazione digitale media .. 

Per flessione e contrazione flessoria della articolazione digitale ‘media 
Per la distensione di tutte ie articolazioni digitali con ancoraggio al polso 
Per la distensione delle dita lunghe e del pollice ........................> 
Per la distensione delle articolazioni media e terminale delle dita .... 
Per la fiessione dorsale dell'articolazione radiocarpica (paresi del radiale) 
Per la distensione di un dito ........ siazizcioivarzzni arasnirasanievenitza denti agro 
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea ...................... 
Per la fiessione e la contrazione flessoria della articolazione metacarpo- 
TMANGRE: LiLccitriiterreriinvc annie denari a gr rancinianaiie 
Per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea per impedimenti 
alla distensione e contrazione delle dita lunghe .............................. i 


PER AVAMBRACCIO, BRACCIO E SPALLA 

di acciaio inox 0 acciaio plasticato o verniciato 0 alluminio anodizzato 
‘ con rivestimento in pelle 0 

valva di stoffa 0 di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio 

0 del braccio 

oppurtune allacciature 

costruito su modello di gesso negativo e positivo: 


AVAMDFACCIO ici. rina iaia PRAIA 
c.8.'8u misura con componenti predisposti direttamente adattati sul- 
PAZIONE:....zccccttcrriinicirviiaziinninazionignizivanzioe Lebez ITA TO NERO 
Braccio senza presa della spalla: 

C.8. SU ‘misura con component predisposti direttamente adattati pri 

PAZIENTE .....eneamttrrttrrtrrererecirersnerreseerenerecenezenazionio nare naszonene PARCINEA 
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Serie generale - 


cosce | mezzo — 


17.85.007 
17.895.009 
17.85.011 
17.85.013 
17.85.015 
17.85.017 
17.85.019 
17.85.021 


17.91.001 
17.91.005 
17.91.007 
17.91.009 
17.91.013 
17.91.015 
17.91.017 
17.91,019 


17.91.021 
17.91.023 
17.91.025 
17.91.027 
17.91.029 


17.31.001 
17.31.003 
17.31.0085 
17.31.007 
17.31.009 
17.391.011 
17.931.013 
17.391.015 
17.31.017 
17.31.019 


17.31.021 


17.31.023 


17.35.001 
17.35,003 
17.395.005 


17.35.007 


23.150 
23.150 
29.050 
112.450 
59.450 
15.650 
180.450 
43.450 


16.800 
63.650 
67.250 
77.900 

9.050 

9.050 
18.250 
15.650 


23.150 
23.150 
29.050 
112.450 
74.550 


160.900 
172.200 
38.100 
46.000 
84.250 
49.900 
57.400 
84.250 
46.000 
68.800 


95.500 


103.400 


295.900 . 
182.650 
307.400 


165.850 
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Articolato libero o a molla'..................... RROFRERIARA RECARE RESOR ATI C 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE ..............0r 0.0 dssrsesesiioaia ÙSSaGEDe bene agnaezanzonin bui ea itate rendete 
Arsticolatao con trazione elastica (tipo Quenquel), su misura con compo- 
nenti predisposti direttamente adattati sul paziente .......................... 
AGGIUNTIVI 

Arresto graduabile al gomito o al polso ...................... dica aianiena 
Arresio a scatto al gomito .......... sidbadisdistacigisadiania siii tie scicitadira nce 
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico .................... 
Articolazione di spalla con presa toracica ..................v.rrrrerrrrrierereoneo 
Presa rigida della Spalla ....................orrrrsrrrserize nere reseo vere erereverionenesse 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del: 

POLSO: ppticrircrnnnzicn irene ntarsnenio passconiio euvenereneserizenevezisiorero rovseseoveveziene 
— gomito ........... VERRA A ARCI A PARTITA IRR o vga anta ii 
_ SPAÎla ....eeetttttrtttrrrerrererrazirere ili (lieti 
— Allacciatura elemento mobile (o) fisso SOG asse talia cucinata retreat . 
Arresto graduabife ai gomito O al polso .............................trrrrrrrenn 
Arresto a SCAtto al GOMITO ..............tttttererieree rare recerveneeenecizneniso 
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico .................... 
Arlicolazione per Polso ............rttttrrttrrreceerereci razze ne resneneze rene enneneone 
Articolazione per GOMIIO ..................vrtrrrcrrrirerera cenere sere enazenie azionate 
Articolazione per spalla .................. dirai iaia 
Attacco can’ fiDDia ....irririricrrcnri iranica en zaniisnizinizivnvenzio 
Cinghia ...... POSITIVE TS RTORA RI RRVISFART SINCE ssaviaii i ievsscastizionicia sai 


Molla per peso 0 gomite .. SERE, 
Contentore completo di braccio € e avambraccio s su i modello. di gesso” 


Per spalla con molla extrarotante 

di acciaio inox 0 lega leggéra ad alta resistenza anodizzata, oppure di 
plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia dei presidio corpetto 
con allacciature 

molta extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio 
dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posta 
al centro della parte posteriore dell'armatura 

due docce di alluminio piasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica, 
opportune aliacciature 

dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici 
di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio 

il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo ................ 
C.S. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE ....ttttrrirrereceereninree IE ITACA TA SPIA RISA 


RIPARAZIONI 

allacciaiura elemento Mobile 0 ÎiSSO ..............rtiiirerre rene niezneee 
Articolazione al GOMILO .........ttirrrirecirriieeieneee diviazaa teca rseriora nessi 
Attatco con fibbia: ....:.iiiiiiriiazierienreniiazaizenininenaciadiizionici riot 
Cinghia... iaia iaia 
Molla extrarotatoria ....:..-.- curvi inninizzeenibzicavzanionicsitasionanvesiarinisaz ati 
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17.395.009 
17.35.011 


17.35.017 


17.85.051 
17.85.0539 
17.85.055 
17.85.057 
17.85.059 


17.90.051 
17.90.0539 
17.90.055 
17.91.051 
17.91.055 
17.91.057 
17.91.059 
17.91.061 
17.91.063 
17.91.065 
17.91.069 
17.91.0717 
17.91.073 
17.91.075 


17.41.001 


17.41.0039) 


17.91.101 
17.91.105 
17.91.1309 
17.91.111 
17.91.1193 


Serie generale - 


IEZEIC- 


353.400 
193.200 


416.300 


63.650 
127.050 
155.500 
394.400 
107.700 


18.250 
18.250 
18.250 
16.800 
56.800 
112.650 
185.500 
66.800 
64.700 
73.900 
9.050 
8.600 
14.350 
185.700 


445.750 


264.350 


16.800 
63.650 
9.050 
8.600 
87.400 
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2A rt) rità e e 


ESCE 
APPARECCHI ORTOPEDICI DI TRONCO (18) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 

Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in: 

= CORSETTI 

— BUSTI 

— REGGISPALLE 

— COLLARI 

— MINERVE O GORGERE 


CORSETTI (BUSTI IN STOFFA ARMATA) 


CON ALLACCIATURA CENTRALE (DORSOLOMBARE) 

Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati della 
colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi 
esterni in pelle o stoffa e due molle flessibili anteriori, con allacciatura 
centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione: 


per UOMO ............... Sueacastcnanata EER O, BI ERE RIA CRRCTA 18.01.001 143.700 
PE CONNA .......ttctttrttttrrrrrr vesta risi ricnazinszià sessdssiazzanint Sorcsostiazestedta 18.01.003 182.350 
in stoffa doppia (normale): 

PEL'LIOMO cccccriiisnnciciorziircicnantionconinriconiirenicninen eacicainason acari 18.01.005 168.700 
PECGONAA: ciccia ion aicina sasiceniatarinica irpsca tire naczionte sussista 18.01.007 204.200 
con parte anteriore o laterale elastica: 

per uomo .............. RASO Sroeca sicicvaianisa oseitadiciniisi sunelirns risate ua 18.01.009 161.750 
PAP GONNA ......nettttrttrrrrrrerrcrrronericareneo dunenida Rupie sniccnze diresti Lucca 18.01.011 200.900 


in stoffa doppia e con parte anteriore o laterale etastica 
con pancera contentiva: 


DEer:uomo:.. cicli rari 18.01.017 299.150 
pEr dOnna israritia nina late iaia 18.01.019 359.350 


CON DUE ALLACCIATURE LATERALI (DORSO-LOMBARE) 


Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato: 


per uomo ................... seruisasintzatasso cpsescvennaazio ERRATE nesaiscinizane 18.05.001 190.100 
per donna .............. ACEA pn snsdonesiaaiona FERCOCRA accasa nealizoni ciscicanto 18.05.003 228.350 
in stoffa doppia normale: 

per LOMO .................. Spain RO RIER AZIO aaa de 18.05.005 228.900 
per donna .................. salaiveaiazzna gazza iaia RT eda 18.05.007 298.450 
con parte anteriore elastica: 

Per UOMO ..,................. FOCCRO ETA VIII RIR RI ORARI RARI SN GRAIIOE s3: 18.05.009 289.750 
PEF.IONNA:....cc rici ernia ani criari 18.05.011 359.250 
in stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva: 

DE UOMO: sisi lira ernia agi I 18.05.017 320.000 
DEF GONNE citrina inline oneri arcieri eroe 18.05.019 390.300 
AGGIUNTIVI 

Ascellare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile ...... 18.85.001 173.150 
Cuscinetto modellato di sostegno, renale acc. .......... sesanezziceva da zinctà 18.85.003 51.250 
Fascia Peigastrica ..............omrrrrrrtrrerrrcrceresrerorscenenionea ainsi alia vasale se 18.85.005 34.250 
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Fascia ai ÎFOCARIErÌ ...........ttttrirrrrezersezicesene ivngrvza snai elisir 18.85.007 17.750 
Molla SUPPIEMENTAFrEe .......ttttiiiiiriereesecinio» plaza liceidoa indiane ORA 18.85.009 7.050 
Pattina SUÉtO PUDE ................crccrtrrrrrrere Suraci pale sans ialiszonaepaninsieniistazia 18.895.011 13.200 
Spallacci semplici ...................00.0 porscrizere RESERO liteicneiicesrnticnicennidicà 18.85.0193 34.250 
Spallacci MOCEllati ...........ttttrttrrntrirnrenerirerenze riesce erdcivicazcaniciani 18.85.015 45.200 
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza ...........errrr RCRAOR ERICA I 18.85.017 51.250 
Tessuto alto fino glie ASCElE .............vtrrtrcrerirrcrrernzvanese nice nionieneesee 18.865.019 43.150 
Trazione elastica di raccordo fra corsetto 0 busto e ginocchiera e protesi 18.85.021 39.050 
imbottitura COMpensativa, per SCOLIOSÌ .................. vert pisuaienaza 18.895.023 24.000 
RIPARAZIONI 

Abbassare parte anteriore ...................... ESRI CO REPP AR ORI, E 18.91.0017 34.450 
Abbassare totalmente Stoffa ................naeorcrcrrcrrrrrrrenrenierareconseniereseceneo 18.91.003 43.650 
Allargare parte anteriore .......................eeccrrerere risco nienienisioniznaanienena 18.91:005 29.400 
AMNACCOANACCIAtUra: .i.cccriiriricirenierennazi rizzo rioni innriiini tizia 18.91.007 13.050 
Cuscinetto ,...............00 PORRE O ROPICOY SEC ART SER TE MEIEPEGI SER RITO CORRA TRI 18.91.009 60.450 
Fascia EpiIGgAStrica ................--omrrocrrnerrenrenereraoreceeeneseneriziconiconizonanionee 18.91.011 43.850 
Fascia ai trocanteri ........................ sriviaiviaza ssciasegscnnadisdicivainicanivizinioo 18.91.013 27.050 
Fettuccia.a GANcl...i...i irritanti 18.91.015 29.400 
Fibbia con relativo attacco Ed INCONIFO ..........ttttrrerrrrerierizesere 18.91.017 13.050 
Giarrettiera completa ........... Pedsaliodicianaizeesesian eta tateicate ERRE CEORRI 18.91.019 12.800 
[E (0/0, PCR A RR SIR RR ERE SERI OREA EOS GIOSTRA) 18.91.021 800 
Lateraie in elastico .................... PRIORE TOIRIRTI IRR RO COCA 18.91.0293 28.000 
Molla .........v SSFIRRORIRT colin iane srseiisa n raliuazesiagienianeszit ila 18.391.025 6.250 
Orlatura: totale: iii line sasepelealesagasi sir Sracare distesa is rinnna ici 18.91.026 30.550 
Cilatura parziale ...................... IRE RC IONI RE MERO IRE 18.91.027 20.500 
Parte anteriore in ClAStico ...........rrrrrtrerrrerrrerere ere reenizeniezzorezzznnene 18.91.029 69.400 
Pattina SONO PUDE .......vcettrtrrerrnrerrce nie ricriezenieni ere ricer izeniorizenzennene 18,91.031 12.400 
Rivestimento al CUSCINETTO ...............nertttrtr Siria redivantaziie 18.91.0393 23.150 
Sostituzione davantino .........................vrvrcrerrrrirr ere rerezieniee zie nie cionionese 18.91.0395 43.850 
Spallacci SEmMPIICI ....<..ccsicciiriirnere nici sanare civicinzeniviniiaiznziianizie 18.91.037 43.850 
Spallacci modellati ................-..-sr-vcerciszarenceneasierienaziezeasenionevisianesenniono 18.91.0393 51.050 
Telini centrali anteriori .............. AN Raiasiapisincica Raga tenia nannini 18.91.041 77.400 
Tessuto alto fino alle ascelle ..............oovvverrrrrrerarenie rara ranererinzcarierineneo 18.91.043 61.600 
Trazione elastica di raccordo fra corsetto 0 busto e ginocchiera e protesi 18.91.045 44.600 
BUSTI 


RIGIDO CON ASCELLARI (CROCERA) 


Di acciaio inox o acciaio ‘al carbonio piasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con 
presa di bicino a molia, due aste paravertebrali, telaio costruito su grafico 
e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su modello di gesso 
negativo e positivo: 


con corpetto in stoffa alto fino alle ASCElle ......... srt veni È 18,21.001 518,650 
C.S. SU misura con componenti predisposti, direttamente adattati sul 

DEZIENIO: si.cscrivrriririczzicnrc rinite asgl cetona aalari eaesendianc siena RARA 13.21.003 412.250 
con corpetto in cuoio su modello di GESSO .....................scsrerrrrr sr 18.21.005 589.759 


E, gar 
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RIGIDO CON ASCELLARI E PRESA SULLE CRESTE ILIACHE 
O PRESA DI BACINO (0 «M.Z.») 


Di acciaio inox 0 acciaio al carbonio piasticato o lega leggera ad alta 
rivestimento in pelle o materiate sintetico, con due aste paravertebrali 
più due laterali e due piacche di spinta di adatto materiale comunque 
collocate, telaio costruito su grafico e misure de! paziente, corpetto in 
cuoio, costruito su Modello di gesso negativo e positivo: 


con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle .......... REI ROTA 18.25.001 623.250 
C.8. Su misura con Componenti predisposti direttamente adattati sul 

DAZIONIG lc ernia 18.25.003 | 479.250 
con corpetto in cuoio su modello di GESSO ............................cve.rreer 18.25.005 708.650 


RIGIDO SENZA ASCELLARI, CON PRESA SULLE CRESTE li JACHE 
O PRESA DI BACINO i 


Di acciaio inox o acciaio al carbonio piasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con 
rivestimento in pelle 0 materiale sintetico con due aste paravertebrali 
più due aste laterali e due piacche di spinta comunque collocate, telaio 
costruito su grafico e misure sul paziente, corpetto in cuoio costruito su 
modello di gesso negativo e positivo: 


con corpetto in stoffa alta fino alle ascelle ............................ rr 18.41.0091 571.200 
C.$. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

DAZIONO: Lc 18.41.003 458.550 
con corpetto di cuoio su modello di GESSO ...............ttttrir 18.41.005 646.400 


‘ RIGIDO A TRE PUNTI PER IPERESTENSIONE DORSOLOMBARE 


Di lega leggera ad alta resistenza anodizzato con rivestimento in pelie 
o materiale sintetico, con due aste laterali.e placche di spinta: una ster- 
nale, articolata, una pubica, una posteriore tombare registrabile. 


Su misura con componenti predisposti adattati sul paziente ............ 18.43.001 425.350 
AGGIUNTIVI 

Cuscinetto di compressione .. RE SPREA TARA E MEIN FICO RI 18.85.051 37.500 
Fibbia con attacco ........ sssizone RIONI dedesinzionezsssiiaenaiiiaranivntisricetioe 18.85.0539 6.450 
Piastra di compressione o contenzione con refativo attacco scrigno 18.865.055 31.650 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ........... 18.85.057 57.900 
Asta di trazione di collegamento alla mentoniera ...........................».. 18.85.059 40,200 
ollare ...... sniaci sare sninzarnairacenna eRissentizia ieri ro seven 18.85.061 85.550 
Gorgera con ‘asta regolabile in altezza e circonferenza Luritencisie sirena 18.85.063 146.200 
Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi ........................... 18.895.065 155.650 
Pelotta per la estensione della spinta dorso-lombare ........................ 18.85.067 79.650 
RIPARAZIONI 

Allargare parte Stoffa .............ortttrtttrrtrrcerrceriericrereresseranicnrorineenieenione 18.291.051 39.050 
Allargare presa di DACINO ,.............M irritare iene iii ceieezereaieieena 18.91.053 62.450 
Allungare parte metallo E STOMA ...............rtitrrrerrennrireereziorecenreni 18.91.057 55.650 
Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare ......................... 18.91.059 17.400 
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare + 18.91.061 48.600 
Orlatura parziale ...... PRAIA AA OI ON I ETTI 18.81.063 15.500 
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Presa metallica sulle creste IliaChe .................. rin cosine 18.91.065 176.450 

Rivestimento e imbottitura piacca di Pressione ............vverrrrrrcrrrre 18.91.067 19.650 

Parte stoffa e pelle ................-..0 Ficiusssizia RREPPICONE ERRE RAR AREA RIAE IRA 18.91.069 162.550 

Saldatura 0 ChIOGAILUTa .........veerrrrtcrrererrsrzzazio esse erzerezeveneneseonionicnnee dia 18.91.071 40.200 

TIAVEMSO SCAPOÎAFE ...........n..nnenntttttttttttterrerre srsrriesaseonezeneene RESERO 18.91.073 56.250 
TIPO MILWAUKEE 


Con presa di bacino costruita su-modelio di gesso negativo e positivo, 
con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega 
leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite 
di plastica 0 pelle o altri-materiali, pelotte di compressione di adeguato 
materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie 

Collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appog- 


gio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi ..................... 18.45.001 828.150 
C.$. SU misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONE; ricicla earn spia ion teneri 18.45.003 572.300 


Con presa di bacino, costruita su modello di gesso negativo e positivo, 
in cuoio, con rinforzi metallici e cerniere, interamente foderato in pelle 


e altre caratteristiche come it 18.45.001 ............. PARTITI siiriniiine 18.45.005 989.150 
AGGIUNTIVI 

Anello ascellare con relativi attACCchi .................eerrttrerrrenerenenierecene: 18.85.101 103.500 
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente ...... 18.85.103 140.700 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ........... 18.85.107 57.900 
Forcella di spinta acromiale .............. aidsicniscicianzonncasiiagini siistinan diaz 18.85.1039 88.350 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio .....................errtrrrrre deialito ian 18.90.101 34.350 
Adattamento AnNtropometrico ..,.......,,............-..cosrirrerrrerreneczs enza nionionee 18.91.101 23.150 
Appoggio icideo ............. RAR RI ERI RICETTE ROTRA 18.91.103 32.100 
Appoggio occipitale Semplice ....................crrrrrrrreririenisesezzenenzezizenenio 18.91.105 32.100 
Asta: anteriore... irta Va Rsicca nic init inansinse scsi siito 18.91.107 15.400 
Asta posteriore .................. sliuasione Aa rta a dona 18.91.109 15.400 
Collare completo ...... it Palla SERATA sea i 18.91.1131 47.050 
Cuscinetto di compressione .......... Tusa iaia aiaia i aitani 18.91.113 46.700 
Guaina di rivestimento ad un'asta ...........................sverserrerserieziozioneoo 18.91.115 6.550 
Elemento di COMPIESSIONE ...............centtttrtrrircerenreniereerirenirenacenione 18.91.117 41.900 
Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo ................ ; 18.91,119 388.900 
Rivestimento morbito interno per presa di bacino di plastica ........... a 18.91.121 67.900 
Cinghia ed attacco con fibbia ......................... sectsionta resina cavea 18.91.123 12.950 
Attacco con fibbia ..................... uiicedigasserazana Ronnie CETRA iii 18.91.125 8.100 
Cinghia: ..isciciiiriiriarisirizzione nie irritati IRR ETRE ARTE 18.91.127 4.800 
Presa di bacino prefabbricata in materiale sintetico Sit calates caverna 18.91.129 283.400 
Presa di bacino in cuoio foderato ......................cerrrtrerrarerrsencoranineone 18.91.131 482,550 
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TIPO LIONESE CLASSICO 


Composto di due aste montanti, una anteriore ed una postetiore con presa 

di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale sintetico inde- 

formabile ad alta rigidità: 

apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio 

Inox 

costruito su modello di gesso negativo € positivo ............................. 18.51.001 1.147.100 


AGGIUNTIVI 
Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza ...................... 18.85.121 146.250 
TIPO LIONESE PER DORSO CURVO 


Composto di due aste montanti Jaterali ad atteggiamento viariabile, Presa 

di bacino, placche di compressione di materiale piastico indeformabile 

ad alta rigidità. 

Placca sternale rinforzata con asta metallica. 

Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox 

costruito 8! modello di gesso negativo e positivo ...... RR TRENO 18.53.001 1.219.950 


TIPO LIONESE A TRE PUNTI 


Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore regi- 
strabile in altezza, senza asceliari, con tre punti di appoggio: pelvico, 
iliolombare, toracico. 

in materiale plastico indeformabile ad alta rigidità: 


costruito su modello di gesso negativo e positivo ..........................-..0> 18.53.005 686.400 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio .............. ella ulenaidalii 18.90.151 34.350 
Adattamento ANIrOpomettrico ...................cvrrrrtcctcrrercererezireaieeinneonecione 18.91.151 23.150 
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta ......................... rene 18.91.153 118.100 
ASTA ANFECIOPE .....cttttrtrirerrreiorinse SARA GAETA LIA DA Aida salivare 18.91.155 61.600 
Asta POSteriore .............ccrrerrrerrtrene VISGLIEIIRI IR irraniazicasraiiaa 18.91.157 61.600 
Cerniera per presa di DACINO ................... etti crei receneereneieenioneoe 18.91.159 37.200 
Cerniera per supporto posteriore .................sscrrrrrrrrrrrrrirrereeirerezenero 18.91.161 24.900 
Cuscinetto di appoggio sulle creste Îliache .............................vrrrrt 18.91.163 19.150 
Cuscinetto per piastrina & trifoglio ...............cerrrrrrerrerrrrrererosionecenanene 18.91.165 20.100 
Cuscinetto sottoascellare ......................,.....urrrrsrrriressieesesenesezionienienaso 18.91.167 19.150 
Pelotta ANErIOrE ..........enetttttttrrtrttcrrerenree nine creare nerina eesa pere erce ein ecroni 18.91.169 61.600 
Peilotta: GOrsale c.c... criari parideania ziaiineiccncenilivsica seront 18.91.171 104.650 
Pelotta T0MBare .:uccvirriririrrrridiirisca bio zo re sianenni canini inez nara cieca i 18.91.173 104.650 
Piastrina con inseriti filettati per ancoraggio cintura pelvica ............... 18.91.175 28.900 
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica ..... 18.91.177 20.900 
Piastrina di congiunzione .............. RE ERRO RR RE REA 18.91.179 20.900 
Piastrina forata per ancoraggio pelotta ..............................viinn 18.91.181 20.900 
Piastrina sagomata per SUPporto Pelotta .................evvreerrrrrzzecerrerrere 18.91.1893 19.050 
Piastrina a trifoglio ............srrrrrrrrrrrrrrecerenrnee ene sensa essere nrereceneneosengnanse 18.91.1985 21.500 
Valva lateraîe modellata .......................errrrrsrrrererererizeosrcanionezonenzene 18.91.187 342.200 


ci 
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UNIVALVA DORSO LOMBARE 0 BOLOGNESE 


Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, con allacciatura 
posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collo- 
cati. 

Costruito su modello di gesso negativo e positivo .............................. 


18.55.001 


UNIVALVA DORSO LOMBARE PER SCOLIOSI 
A DOPPIA CURVA 0 BOLOGNESE 


DI materiale sintetico a bassa rigidità, Senza ascellari alto con appoggio 
laterale sottoascetiare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro 
cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio tracanterico. 
Costruito su modello’ di Gesso NEGAtivo @ positivo ..............urrrrrrtr 


18.57.001 


TIPO CHÉNEAU 


Costruito su calco in gesso negativo e positivo univalva, da sotto i glutei 
alle spalle, in materiale sintetico a bassa rigidità, ampie aperture nelle 
zone di espansione anteriore e posteriore, plesso sternale con cerniera, 
almeno due cuscinetti di A foderato internamente in mate- 


nale analiergico morbido. . RIS SRI EAST ARCER SONETTI 18.59.001 


BIVALVA DORSO LOMBARE 


Analogo al precedente codice 18.55.001 ma con due allacciature. 


Costruito su modello di gesso negativo € Positivo. .................... 18.61.001 


AGGIUNTIVI 


Placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione 
186.150 


progressiva .......... REESE ARVERO RETREAT risata 18.85.131 
TIPO BOSTON 
E' costituito da: modulo prefabbricato 0 costruita su modello di gesso 
negativo e positivo in polipropilene foderato internamente in materiale 
anallergico morbido; rinforzato anteriormente e posteriormente da barre 
termosaldate di irrigidimento. 
E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame radiografico del 
paziente, per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei 
corpi vertebrali; allacciatura posteriore. 
TIPO BOSTON LOMBARE 
Modulo con pelotte: 

Lombare, 

Transtrocanterica, 

. Antiderotante lombare, ....... SECRET A IRICRIO EN RIT 18.68.001 745.450 


e pe 
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TIPO BOSTON DORSO/LOMBARE |_conice | dira 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Trocanterica, 
Antiderotante lombare, 
Toracica, 
Anteriore toracica, .............urcrrsarerrerirersoreeseoceescasesesanesacazeonecazcsnesta 18.68.0039 815.550 


TIPO BOSTON DORSO/LOMBARE CERVICALE 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Trocanterica, 
Antiderotante lombare, 
Toracica, 
‘Anteriore toracica, 
Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e 


IDIDEO ed asta tipo MILWAUKEE. ....................errnerierereriscineonecenzenizo 18.68.005 904.400 
AGGIUNTIVI 
Pelotta addominale ...................... RARA ORARIE CRICAT A NIF TAETOA, 18.85.201 12.800 


BUSTO STATICO EQUILIBRATO 


Con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi fiaccida. 
E° costituito da univaiva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, 
ampia apertura diaframmatica senza asceliari. 


Costruito su modello di gesso negativo e positivo .............. siarssdinte NOR 18.69 0017 797.750 
AGGIUNTIVI 

Cuscinetto di compressione ............. RA A RAI AI 18.895.151 40.100 
Rivestimento totale INterno MOTSDito ..............vaecccrrirrinieririone FICHOFONE 18.85.153 65.900 
Rivestimento parziale antideCUbito .............vvrrrrrrerrerereceni ven ienizoniczonia 18.85.155 110.150 
Contentore addominale in tessuto elasticizzato ................. tre 18.85.157 34.250 


Prolungamento presa di bacino: 


si ISEACPO-ASCHIALICA: sisvicsrirrccrririiirezcasi roiientaninezcnici cricca arricnizcieciate 18.85,159 152.400 
— ISChIO-fEMOFAIE ............ettttrrtrereire Fellini a 18.85.161 648.550 
Presa scapolo omerale: 

— ngida CONA ....... rela FRENI, RETTA IRE IRE 18.85.1683 90.850 
— moda lunga ........... Isin ca 18.85.165 135.450 
Sostegno accipitale: 

— fI$SO .......... PRECIE COVA RETRO lil REGIO PERE 18.85.169 113.450 
— fegistrabile ...........e..,ettrrrrrrrrrnrrecrerionice lerici 18.85.171 165.700 
Pressore articolato Sternale .................srsrrrrrrrrrrsrnescestomien severe sererionereone 18.85.1793 150.350 
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RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio .......... loarissi esentati seria stat 
Rivestimento parziale antidecubito apsaizeabazionzenza ssresseeiezeavensoviniiorizionene , 
Rivestimento totale Interno ...........................--.... dealitiziani vasvatianasioi side 
Cerniere o gancio chiusura ....... ROTA RIOT issviianane ntantiszazionini 
Contentore addominale in tessuto elasticizzato ..................rrre 


PER DORSO CURVO CON MOLLONE O SPINTA STERNALE 


Con presa di bacino in materiale sintetico prolungata posterioimente, 
costruita su modello di gesso neghtivo e positiva, 

Con mollone di spinta montato anteriormente .................. VIRA ZARA 
C.$. su misura con componenti predisponii direttamente adatiati sul 
PAZIONO? istriani RITI reina 
con spinta acromiale (come cod. 18, 71001). apc 


C.S. su misura con comporeni predisposti direttamente adattati sul. 


PAZIENE:..;clna ici pilaniazicire na iii arri 
con spinta sternale registrabile e progressiva (come cod. 18. 71 1001). 


RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio ...................ctirrirnre cere erneneezenita 
Cuscinetto di spinta sternale ........... RERRRA IRR ESRERIR cassano 
forcella di spinta acromiale ...........................rcrrrrrrerrerenie seria ze ererionioe 
RIVESTIMENTO CUSCINETTO ........ceetttrttrrtrrterrntrere renze scores teri sisiosienesenizeoo 
Moltone e/o spinta sternale registrabile ..... 


REGGISPALLE CON ASCELLARI 


Costruito in acciaio inox 0 leya leggera con rivestimento in pelle o mate- 


riale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio ................ 
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato ........................ 
c.s. con placca di casa “anteriore per IR carenato e ro PERS 
Gi CONTFOSPINtTA ...........ctttttttirrrzrreirrera ce nesiiereranzenie: SR 


REGGISPALLE SENZA ASCELLARI 


Costruito in stoffa, con allacciature .................. ar rrrrrrrrrnzierre Ra snscssranciai 


COLLARI (prefabbricati) 


In gomma piuma rivestito di maglia tubolare .............iiriirrn 
Di plastica, registrabile in altezza ..........etttrrirrrrreriirrerreieeraniio 
c.s. con appoggi occipitali e mentoniero ............ natanti vscdiodczicazai 3) 
Bivalva in materiale sintetico e espanso .............................. Lstoiiotinta P 
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18.90.201 
18.91.201 
18.91.203 
18.91,205 
18.91.207 
18.91.209 


18.71.001 


18.71.003 
18.71.005 


18.71.007 
18.71.009 


18.90.251 
18.91.251 
18.91.253 
18.91.259 
18.91.261 


18.75.001 
18.75.003 


18.75.0085 


18.75.011 


18.384.001 
18.84.003 
18.84.005 
18.84.007 
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|_coocs | erezzo | 


34.350 
47.050 
136.350 
81.000 
43.200 
27.700 


524.650 


441.650 
650.300 


570.400 
616.450 


22.650 
72.250 
102.600 
19.650 
161,400 


102.200 
131.400 


153,400 


58.450 


33.900 
50.100 
74.950 
90.500 


31-5-1990 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 125 
__——___—_————___—__—_——_T<mmrrrTTTT——tAZ2YZA]À<T## 1 __r_—_—rPr——rr————€-r_——n2 


MINERVA (leggera) | conce | PREZZO 


Con armatura 
di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza con rivestimento in pelle 
© plastica, con telaio di appoggio sulle spalle. appoggio mentoniero e 


occipitale. 

Costruita sulle misure del paziente. 

Rigida ,.............. igeitalianarro PRESTITI RETLEORDA CERI ARE EER 18.86.001 354.000 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

PAZIENTE ........erttrcrrirerrerenio Hilsanoeeatagio riziani perridiaazionencena REI î 18.86.003 | 274.450 
Registrabile ............ ceetgunianzca indiana lena ri ienaissriraianea asnriregvainia ina dae 18,86.005 368.800 
C.8. Su misura, con componenti predisposti direttamente adattati sul 

PAZIENTE .........eettttit cisbeesesroniventisatoiz ana sinicsenzara stai discrimina 18.86.007 314.800 


Tipo pneumatico 
Prefabbricato con armatura di materiale plastico rigido con elemento { 
gonfiabile applicato all'appoggio sulle Spalle ..................e posicriniana È 18.88.001 489.400 


Tipo bivalva 

Costruito di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza 

con appoggio sulle spalle, con aliacciature laterali, appoggio mentoniero 

e occipitale. 

Costruita su modello di gesso negativo e positivo. .....................v 18.94.001 237.000 
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PROTESI PER AMPUTAZIONE DI ARTO 
INFERIORE (19) 

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 
Le protesi per amputazione di arto inferiore si dividono in: 
— PROVVISORIE 
— DEFINITIVE: 

— di tipo tradizionale 

=— di tipo modulare (scheletrico) 
— PER DEFORMITA' CONGENITA O ACQUISITA 
Vengono costruite secondo i livelli di amputazione 0 deformità conge- 
nita che man mano sono indicati, in modo specifico, nell'ordine con cui 
prosegue la descrizione particolareggiata. 
Come indicazione di base, le protesi sono dotate di piede rigido o di piede 
articolato. 
La soluzione di piede con articolazione malieolare piuriassiale, articolata 
almeno su due assi, è indicata nelle voci «aggiuntive». 
Le Caratteristiche dei piedi di base sono le seguenti: 


PIEDE RIGIDO (senza articolazione malleolare) 

E' costituito da: 

— Cuneo calcaneare elastico 

— amma interna di supporto (fino alia zona di flessione dell'avampiede) 
— suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura 
del piede. 


PIEDE ARTICOLATO (con articolazione malleolare) 

E' costituito da: 

— snodo malleolare 

— suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura 
del piede 

— ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare, 


PROVVISORIA 
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


E' costituita da: ; 

— invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio in materiale 
sintetico 0 metallico protetto antiossidazione, adattata sul paziente, con 
allacciatura soprarotuiea, o coscrale con allacciature e aste articolate 
al ginocchio, con piede anicolata 0 rigido. 


Con allacciatura soprarotulea 


Con: preda rigido... succitati ana sdiaraio 19.01.800 539.950 
con piede articolato .......................rrvrcrerrerasieceterroseseoecereneensereverienioneseo 19.01.900 572.550 
Con cosciale articolato con allacciature 

con piede rigido...:sviiiiriniriioiratiniainirarasiriniariiondirizii nie 19.02.800 691.850 
con piede AftiColato ................errrrrrrrrrrrercsrve venerare vannecronero aneritagniszzneni 19,02.900 726.300 
Con cosciale articolato fino alla radice della coscia e allacciatura. 

con piede rigido ....................nentttrrrerrrero sii nzzoreceoea (anAlicaai vie 19.03.800 829.000 
con piede Articolato .....................orrrrrrrcerrcreseesenierenceserenee prscorarenione VARA, 19.03.900 863.200 
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|_cooice | Pezzo | 
E° costituita da: 


— cosciale regolabile con allacciature adattato sul paziente 

— forcella metallica protetta antiossidazione o acciaio inox, fissata al 
cosciale 

— con articolazione al ginocchio, sbloccabile 

— gambale con piede rigido o articolato 

— bretella e cintura o fascia addominale di sospensione 


Con bretella e cintura, ginocchio sbloccabile e gambale 


con piede TIGICO ...........vrvrrrrrrrnrrrieresenecnezenazecena seen cizea sine sera enne sie rere renne 19.06.800 734.900 
con piede atticolato .................ccrcrcrrrrrecionieaze razioni sennanienerio nio anice zconizene 19.06.900 760.400 
Con fascia addominale, ginocchio sbloccabile e gambale 

con piede rigida ............... Di csledaiaca sana irilarazineti uelacsesianivaniazia Si 19.09.0900 759.700 
con piede Aatticolato ...............rorrrrrrrrerrrererce rece arineeran irene zie ario nioniveneoze: 19.09.900 785.200 


DEFINITIVA DI TIPO TRADIZIONALE 
PER AMPUTAZIONE 


E' costituita di: 

— gambale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione: 
— TRANSMETATARSALE 

— LISFRANCE 

— CHOPART 

— PIROGOFF 

— SYME 

-— DI GAMBA 

— DI GAMBA CON GINOCCHIO FLESSO 

— con o senza rotatore 

— estetizzazione esterna rigida 

—- con o senza cosctale con aste articolate e allacciature 
— con piede rigido a articolato 

— Costruita su modello di gesso negativo e positivo 

Prezzi non comprensivi della calzatura ortopedica di rivestimento anche 
quando questa sia parte fissa della protesi. 


Per amputazione trasmetatarsale 

con piede rigido Senza GAMDAIE ......................etttrirrrreeenrnee 19.20.700 702.300 
con piede rigido senza gambale con rialzo oltre cm. 2 ....................... 19.20.701 807.700 
PER AMPUTAZIONE TIPO LISFRANCE E CHOPART 


con piede rigido ......c..vrsserrsivicionzioinivionieni siria eci iennicni sere niianicizarzzzivanio 19,20.800 863.600 


PER AMPUTAZIONE TIPO PIROGOFF E SYME 


con piede rigido ,........................... Nerirsanirivicia i i 19.21.800 834.750 
CON piede: AtliCOlRl0 1... cinici iinniariciicniiiiazziiet 19.21.900 883.900 


PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbito, 
con coscialino: 
cOn piede rigido .............Merrstrrrtcrrrrrronres iene venianansisereriseoneoseanieonnanzeniio 19.22.800 1.079.800 
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Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, 
con cosciale articolato con aliacciature: 


cOn piede. rigido... init izrtei ala 
Con coscisie articolato con allaccisature: 

con piede rigido .......... derddesiaiica slaadazassa RO E AT 
con piede articolato ..........................s.srrerrressassezezziezzesaseszenezozionizazionenee 


Con cosciale alto fino alla radice della coscia con allacciature: 
CON. piede FIGICO .........etttttrtrr PROACTION OTTO PASTE N RRIPR ERE 
con piede articolato” FSGDAASINI TARRA N a piazze inaniadacaneaaisi pic cisti 


Per ginocchio fiesso, con cosciale alto fino alla radice della coscia 
con calotta di appoggio:e protezione del ginocchio: 
con piede articolato ......... RAS RUPRINATE pulbirrzalinia rai rianivntatoriireriaaio 


AGGIUNTIVI 


Appoggio ischiatiCO .......................rrcerrrrreenese ese niensereeceniszioneezeseneorasionee 
Bloccaggio dell'articolazione delle aste ......................onottrtcrrrerree 
FIOLALOrO: ce... cranici caRiRi Ri paritaria nera pencaziainizta 
Estetizzazione in espanso Elastico .................srrrrrrerrerrercerereresezionzonene 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) .....................-ovrrrrrrrrrrrroe 
Trazione elastica anteriore: 

i: BEMPICO cv viciccinricerizna ire Jacea cossa drain banana territo 
=: DITOMCAA cseriinirc liti renti nzinzenze eadamasa ns nianitanrizinniivanninsevreaizasioe siae 
Maggiorazione per cuffia in SÌliCONE ............ ricer 
Maggiorazione per cuffia in gomma espansa ................tttt 
Guflia di scorta, realizzata sul modello di gesso positivo e negativo pree- 
sistente, in: 

— materiale MOFDIdO .................,..0 RAI SAI 
n QOIAMA ESPANSA: iliierieirna lenire nrivaisreieiiveiseeeiirint 
st SINTOMO riccioli iena idr FARAI 
Rivestimento, in pelle, del piede (solo per donna) saba diai estas tears 
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina) ........... 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA 


E' costituita di: 

— cosciale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione: 

— DISARTICOLATO DI GINOCCHIO 

— GRITTI 

— COSCIA 

— gambale 

— estetizzazione esterna rigida 

— articolazione del ginocchio tipo monoasse con o senza bloccaggio, 
con osenza freno 0a frizione, 0 con dispositivo policentrico, o ginocchio 
speciale per disarticolato di ginocchio 

+— Con o senza rotatore 

— con piede rigido o articolato 

— con o senza cintura di sostegno 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


Serie generale - n. 125 


[cosce | mezzo | 


19.23.800 


19.24.800 
19.24.900 


19.25.800 
19.25.900 


19.26.800 
19.26.900 


19.85.001 
19.85.0039 
19.85.005 
19,85.007 
19.85.0068 


19.85.09 
19.85.011 
19.85.013 
19.85.015 


19,85.017 
19.85.019 
19.85.021 
19.85:023 
19.85.025 


1.307.550 


1.122.400 
1.154.250 


1.253.400 
1.285.500 


1.660.900 
1.692.400 


305.150 
148.800 
170.950 
108.550 
177.400 


15.300 
42.350 
137.950 
62.850 


158.700 
221.350 
311.850 

81.150 
349.350 
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PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E DISARTICOLAZIONE 
ALLA GRITTI IN CUOIO ARMATO, CON ASTE LATERALI, CON ARTI- 


COLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 


con piede rigido ....... PREIS SORIA PSICHE Srl CREARSI re 19.30.800 1.587.350 
con piede articolato ................... vertere chase SESIA SS ROCIOR 19.30.900 1.619.600 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E DISARTICOLAZIONE 
ALLA GRITTI CON INVASATURA IN LEGNO O CON MATERIALE 
SINTETICO, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOC- 


CHIO (SENZA ROTATORE)} 

CON PIEDE FIGICO .,......noettrtrrrrrerrerre riservare re risiorerzranio» dncarcanie isscibstane 19.31.800 1.778.700 
con pietie articolato ....... usssiera sirena ta zeszlin etici viario iasabiensionicnnisinit 19.31.900 1.810.900 
AGGIUNTIVI 

Bloccaggio al ginocchio ...........................rrrrrrrrrrerrerenseneosszareniennacazione 19.85.051 156.600 
Bretella doppia di SOSpensione ................,........,verrvresrrmtsvinrcnenisnecazionee 19.85.053 43.850 
Bretella semplice di SOSPensiIONE ...................... vor tccrrerrrrerierienionineno 19.85.055 24.500 
Cintura CON attacchi ....................vrecenrrercereriseniesenineesrenneveverizeenzenzanenee 19.85.057 112.550 
Corsetto armato modellato ..............................-. FRE NEOLITICO, POLETTI 19.85.059 172.900 
Fascia addominale modellata ..............................-c.scrsrrrercerenarconesconzoneo 19.85.061 146.950 
Piede con articolazione mafleolare pluriassiale ..................... crt 19,85.063 137.050 
TETI E {18° f]QRRRAPRARE ORICRO OG RIS RR TOR ROC E PARE ITS RRRORIFICZONTA 19.85.065 180.100 
Estetizzazione in espanso elastico ........................ suicarnitznicà calante RARA 19.85.067 146.250 
Estetizzazione anatomica {solo per donna) ..............................vrserrrcc 19.85.069 236.650 
Articolazione coxofemorale con cintura ................rrrcrrrrrrerersronerieoriveene 19.85.073 256.350 
Appoggio terminale in silicone .. si 19.85.075 98.600 
Appoggio ischiatico (per invasatura ir in © cuoio armato) . Sriegri rendi pas 19.85.07? - 78.950 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL 
GINOCCHIO TIPO MONOASSE 


Con cintura e bretelle o bretellaggio 


con piede rigido ............. RR ORI NI ARE RIEN CASA EEA) 19.36.800 1.426.700 
con. piede articolato ...................a.eorrttrrrrerreriverenzinioezene rene aaa 19.36.900 1.471.300 
Con fascia addominale modellata 

Con: piede: rigido... 7 19.37.800 1.488.200 
con piede articolato .................... screens ie denteci nce niente dose 19.397.900 1.520.900 
Con corsetto armato modellato 

con piede rigido ................. ARIA IRIS A CIRIE NIRO CORTRE RIC 19.38.800 1.548.700 
con piede articolato .............rrrrrrrrere piasen scr dancna in aci asre sterrata dani 19.38.900 1.580.800 
A tenuta pneumatica 

con piede rigido .......... PRINT AOC SIR RIS IPER ICI A 19.39.800 1.440.800 
CON PIEDE AFICOIAIO ........entntttttttrrrrerrenerenrere renne enne pontesinaezavareoonioz ene 19.39.900 1.473.550 
A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale 

CON PIECE FIGICO .........mectttttttttrrrrrerrerecereseniconioneco i lenrlisven irc 19.40.8900 1.459.850 
con piede articolato .............. RITRATTI ARABA III RR ORARI 19.40,900 1.476.250 
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ICE 


AGGIUNTIVI 

Articolazione addizzionale sbloccabile al coscialefinvasatura, per protesi 

CON MONCONE CORO ..................vcccrtrttrrtrrrte snbruazianie diiduanivisivaraairea 19.85.101 178.350 
Per ginocchio: 

— con bloccaggio MANUale ........................-vrrrrrrrerererenrererenzenezonionioa 19.85.103 153.850 
— con freno automatico .......1..............errrtttrrrenere nre nzoresezeeresezinenizoeneo 19.85.105 259.750 
— CON TÎFIZIONE ......errtntrrrr Sea iris rircstiniana scicintasaa idiavessiazicazalio 19.85.107 170.350 
 POICENTFICO ..........vetrtttrtttrrrrrrrererereoressrereezerenzen ls scuuisanize ra vnaniaziaena nia 19.85.1193 314.650. 
Mutandina per protesi per moncone corto ....... eden iali sane 19.85.1315 173.050 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ......... rin 19.895.117 137.050 
Rotatore ........... dica define ir iasta ARRIVERA FIAISTI 19.85,119 180.100 
Estetizzazione in espanso alastico ....... rali 19.985.121 146,250 
Estetizzazione anatomica {solo per donna) .....................................x 19.858.123 236.650 
Articolazione coxofemorale, con cintura ....................rverscrrrereseceszconensi 19.85.125 256.350 


Anello in silicone. con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad 
AAETENZA! TOLANO): discrezione iaia rea prerasrirna revanitai 19.85.127 177.650 
Rivestimento totalèé con appoggio terminale, in silicone (per sola inva- 


satura ad aderenza totale) ............................L.rrrererarecieneienerniraazinezzone 19.85.129 216.900 
Sospensione diagonale tipo SILESIAN .......................rrerrrcrercerezenizene 19.85.133 83.850 
Rivestimento in pelle del piede (solo per donna) ..............................> i 19.85.135 81.150 
Trazione elastica anteriore ........................oeccrrrrrtrererenerierisaseoneoniore sua 19,85,1397 79.400 
Maggiorazione per protesi da bagno {anche in acqua marina) ........... 19.85.139 559.450 


PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA 


E' costituita di: 

—- presa di bacino con articolazione all'anca, con o senza bloccaggio, 
articolazione al ginocchio tipo monoasse, con o senza bloccaggio, con 
o senza freno,o a frizione, 0 con dispositivo policentrico 

— cosciale 

— gambale 

— estetizzazione esterna rigida 

— con a senza rotatore 

— piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


Con presa di bacino in cuoio armato o in materiale sintetico, con 
cosciale e gambale In legno o materiale sintetico, articolazione libera 
all'anca ed al ginocchio tipo monoasse 


con piede rigido ..........,,.......... RR ERI 19.43.800 2.475.150 
CON: PIECA ANticolato. ......v.sccvccricricinn bici siiseiiiraeiacanniaiaiicretairagi 19,43.900 2.509.300 
AGGIUNTIVI 

Bloccaggio aEANCA i... bla Larini ricnaniteie 19.85.151 242.200 
Brelella doppia... tria x 19.85.1539 43.750 
Per ginocchio: 

si (CON DIOCCAGRIO: sciiti elenca poetessa denise 19.85.155 153.850 
— con freno automatico ......................... rs rrerercorerose cesso nseeiverienizeneninoo 19.85.157 259.750 
n RMIZIONO siciicriciciiizzi ine iii 19.85.159 170.350 
— POIICENIFCO ..nctttrtttrrrrrcirerioneionesirorecienezesezeoienezionoei sonciiatinaiinni 19.85.165 314.650 


i i 
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Piede con articolazione malleolare piuriassiale ......... rr Vaslhasgnasta 
Rotatore: suini ia aiciiiiciinnn STESA va 
Estetizzazione in espanso elastico ................... adescasicinnizcenizonizzanicazane 
— Éstetizzazione anatomica (solo per donna) ....................-rrrrirree 


PER DEFORMITA' CONGENITA O ACQUISITA 


In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa: 

— APPOGGIO AL PIEDE 

— APPOGGIO TIBIALE 

— APPOGGIO ISCHIATICO 

— BACINO 

E' costituita di: 

— presa di bacino con articolazione con e senza bloccaggio 

+— Invasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza articola- 
zione del ginocchio 

— invasatura e/o gambale di appoggio 

— estetizzazione esterna rigida o morbida 

— con piede rigido 0 articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 

Deve poter ricevere una calzatura di rivestimento,non compresa nel 
prezzo. 


Con appoggio al piede 
CON PIECE FIQidO ............ttrtrttrreiccrrareneneonezene selssisaadcaricaezzateatizi cast 


Con appoggio tibiale 
con piede rigido .................rrcccrrprrereree errare ria ner eve sere esenzione zione se zenionenioo 
con prede articolato ................vvvrrrrccrtrrrrerieranienecesrereneravazenzenzonionenao 


Con appoggio tibiale e cosciale articolato 
CON PIECE FIGIAO ......eeettttttrtrie cineca scerasieareriomenenienio sisvatone sriciienea 
con pied articolato: i... nin ir 


Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio 
con piede rigido ....................emrrrttrrrrrrrrrerrerenireninee RR NR 
con piede articolato ...........errrrrrrrrrerre rese reererioniozoneone Juarastiscsszze tie RA 


Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio 


con piede rigido .............errrrrrrreri cinico rienioneonie IA O INEA 
con piede articolato ....................rccrrrrrrerreeriricenieni RIFRLIAA E RT 
AGGIUNTIVI 

— Articolazione coxofemoralé con presa di bacino modellata ............ 


Vedi inoltre aggiuntivi delle protesi definitive di tipo tradizionale prece- 
dentemente descritti. 


PROTESI DI TIPO MODULARE (SCHELETRICO) 

TEMPORANEA PER AMPUTAZIONE DI COSCIA 

E° costituita da invasatura a cosciale adattabile, con o senza aliaccia- 
ture, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. 

La protesi aarantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi. carat. 


- SS - 
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|_cooce | mezzo | 


19.85.167 
19.85.169 
19.85.171 
19.85.173 


19.45.700 


19.45.800 
19.45.900 


19.46.800 
19.46.900 


19.47.800 
19.47.900 


19.48.800 
19.48.900 


19.85.191 


137.050 
180.100 
216.100 
236.650 


-1.069.100 


1.070.850 
1.109.900 


1.352.000 
1.210.950 


1.656.200 
1.694.950 


1.743.750 
1.782.100 


414.100 
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| cooce | raezzo _ 


teristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate 
nelle successive protesi definitive. 

Per questa protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delie protesi defi- 
nitive, non è prevista l'estetizzazione in espanso elastico e la calza di 
nivestimento. 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA/ARTICOLAZIONE MONOASSE 
LIBERA AL GINOCCHIO, SOSPENSIONE DIAGONALE TIPO SILESIAN 


con: piede: rigido ici ilaele Risrcaseaizanzinnin 19.50.600 1.414.900 
con piede articolato ...................... sschioienrezcrazanoe ARRESERERARIAO ARREZRIA 19.50.601 1.489.800 
AGGIUNTIVI 


Vedi aggiuntivi delle protesi definitive 


NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la 
protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi defi- 
rutiva con la sostituzione della invasatura, aggiunta delia estetizzazione 
in espanso elastico e della calza. 


DEFINITIVA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICO) 


E° costituita da invasatura per i seguenti livelli di imputazione: 

— GAMBA 

— DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA 
‘ GRITTI 

--. COSCIA 

— ANCA E EMIPELVECTOMIA 

— DEFORMITA’ CONGENITA 

e da struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collegamento 

— con dispositivo di allineamento 

— cono senza rotatore 

— estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, con calza di rive- 

stimento 

— con piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


PER AMPUTAZIONE DI GAMBA CON INVASATURA AD APPOGGIO 
TOTALE CON CUFFIA IN MATERIALE MORBIDO, CON COSCIALINO 


con piede Tiglio... iii 19.50.800 1.405.650 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA 
GRITTI, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE 


con piede rigido .......... REA RI N RETRO ISS INI RORE SIRIA RE CIRROICEPE 19.51.800 1.984.500 
con piede articolato ........................,,.....c1rs0rcrercrr RT AI RZINTITE 19.51.900 2.020.050 


BENI , DEA 
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PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON INVASATURA AD ADERENZA _cooce | 


TOTALE, ARTICOLAZIONE MONOASSE LIBERA AL GINOCCHIO 


con piede rigido ...................0 VITA Sites RAIN CASCO AI 
con piede articolato .......................arrerre0 TIMORI Seatiala lari sendrandnintrastisi 


PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA CON 
PRESA DI BACINO DI PLASTICA, ARTICOLAZIONE LIBERA 
ALL’ANCA ED AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE 


CON PIEDE FIGICO ....ecttrrttrrrrrrrerecrerionerenisenesioraceseonicni viataesianea petite 
con piede articolato ......................eersrrrrrsrereroneceniienenezecenezioneneo PRESTA 


PER DEFORMITA* CONGENITA O ACQUISITA 


con appoggio ischistico rigida al ginocchio 
CON PICO FIGICO ...........nttttttttttrtrrrcrreneione cenere narice nie zane ener aniconeasenanznre 


Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monocasse 
Ton. PIede rGidO ciccia na peaartevenceaii rai Fesaceadianze nnt 
con piede articolato ............................rcerrenirearvziezecionie nio vesccezezicz ion nene 


Con presa di bacino, con articolazione libera all’anca ed al ginoc- 
chio, tipo monocasse 

cOn piede rigido ........... secaveza ziali diari eretti FICO 
con piede articolato ...................., i vsiirirzeitia lorissianasmenieenesse cina ciarasini nai sso 


AGGIUNTIVI PER PROTESI MODULARE PER 


GAMBA 

RIOLALOPE ......tettrrttrrrirare Milan cca alare danno pan drain soste 
Cuffia in silicone .................... RIT SACE REA SN 
Cinturino sovrarotuleo ............ iafeetasiza sardiariirezionanrendonivoni sarai dica 
Piede articolato ....................., PERSO ARR RISTORO TROIA CREARTI 
Appoggio terminale in silicone .................. VERO SRI IRRAIE IAISAA 
Struttura tubolare e relativi moduli in: 

— lega di titanio .................... ici iaia 
— polimeri rinforzati con fibre ad ata resistenza (carbonio poliaramidi 
Che) siciliane scia iaia PRRCIIORORO velcraladennztinine 
invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto ....................... 
Piede con articolazione malleolare piuriassiale .....................-.....r 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) .......................... iran 
Cuffia in gomma espansa ..........................0 susa ierrnatibeerana nia slagiina 


NOTA: per le cuffie di scorta si vedano gli aggiuntivi delle protesi tradi- 
zionali 


DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 


Appoggio ischiaticO ......................oee abrrminrinne supra RIA 
Cuffia in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico e all'appoggio termi. 
nale) indelele Ai E TTT TTT dddedteconcen: CRIAZIZII se 10062000 


Appoggio terminale in silicone (in alternativa all'appoggio ischiaiico) . 


19.52.6800 
19.52.900 


19.565.800 
19.55.900 


19.60,800 
19.60.900 


19.61.800 
19.61.900 


19.62.800 
19.862.900 


19.85.201 
19.85.203 
19.85.207 
19.85.209 
19.85.205 


19.85.213 


19.85.215 
19.85.217 
19.85.211 
19.85.219 
19.85.221 


19.805.250 


19.85,255 
19.85.257 


Serie generale - 


PREZZO 


3.234.750 
3.372.650 


1.916.550 
1.968.400 


2.019.700 
2.071.200 


2.882.450 
2.934.550 


170.950 
138.100 
55.250 
78.950 
94.900 


326.250 


553.000 
685.350 
133.300 
181.550 

62.850 


137.950 


295.700 
98.600 


n. 125 
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IECRCE= 


Struttura tubolare e relativi moduli (compresso ginocchio) in: 


= ilga di UMAnio:.ii reatino dirai 19.85.259 610.400 
COSCIA 

Articolazione addizionale per protesi con moncone corto ................... 19.85.301 447.250 
Variazione per ginocchio: Î 

— con bloccaggio manuale ..........................r..srrsrercereriezinere PRPSNSSRE na 19.85.303 146.100 
— CON freno automatico .,..............-cssvrrrrrrrrrrcrenro coverensenseneosizionezzeniznio 19.85.305 246.600 
== PONCENIFICO :.,.vscic iii iiiareniisiprigicanianiealeraneszana sinstaa ediaiinneezian 19.85.313 233.400 
— iIGraulico 0 PnEUMALICO ..............rrtrrrtrrerrceiraczirerecneceoe i riziagzionia 19.85.314 690.200 
Mutandina per protesi per moncone corto ......... rie nicscierasionaszinie 19.85.315 164.200 
Articolazione coxofemorale con cintura .................,...c00% agnese rscisscalta 19.85.321 258.350 
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclu- 

sione dei codici 19.62.800 e 19.562.900 ..........................v.errrrttrccrerarrene 19.85.323 414.100 
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza 

TORAlO::.cscccrritccrritirinrzisa PRESSA AR IERI IE ACI ENEA AI 19.85.325 177.400 
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasa- 

tura ad aderenza totale .........................L.ccrrrrrrterrrerenisoo i asasiogicrcazasianio 19.85.3927 216.900 
Appoggio terminale in SIlicONe ...............vvvsrrcerrrrrse erre sesernereseczazeonizoneve 19.85.328 104.050 
Invasatura e moduli di collegamento secondo tecnica interim in sostitu- 

zione della protesi temporanea ...........,....vuccrrrrrrererecerenronesseozengineose 19.095.329 561.350 
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazione libera al 

ginocchio in lega di Îitanio ............ttttrrerrrreercnerionieeeneesasionazenazee 19.85.331 520.950 


Se 
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VARIAZIONE PER GINOCCHIO IN LEGA DI TITANIO: 


— Con bloccaggio manuale .............., PARTIRE DIRE RI IVO DIETA 
— Con freno automatico ....................... RATE RO ET VE 
— POIICENTFCO ........tttttttttrttrrerrerenze ner ieeiezonenee derrate RIRCETTE 

— idraulico o pneumatico ........ nicirssind Arata dentata nti ireassina azien 
— Struttura tubolare, con moduli di collegamento e anticolazione libera 
al ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, polioramidiche) ...... 


Variazione per ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliora- 

midiche): 

— con bloccaggio manuale ............. sienica daga sione sartiesirnssanina Jorsriin “ 

— con freno Automatico .......................vcenrrrrrrreenrreeeesenissereonezeeiorenaarine 

— idraulico 0 pneumatico ......... TecWRNa gela balestra divatircnia li ara ESSI 
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto ....................... 


DISARTICOLATO D’ANCA 


Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flesso estensione, in 
ACCIAIO ......... TRN RR RETRO RE TERA RICER ORE È 
Bioccaggio All'ANca ...................cvrvsvrrrcerererzenerizinieneniee Lara 
Bretelia doppia di SOSPENSIONE ............................eerrcrrtrrrreceveneeeezenenee 
Appoggio terminale in SÌliCONE ...........nttrrrrrrrrenerienerereisreoneni 
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido ............ 
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazioni in: 

= Iega: di Mani... pria iii 


RIPARAZIONI 
PER PROTESI TRADIZIONALE 


Smontaggio e rimontaggio ..........................ecrrrcrirerirere riesi cieco niesen eine 
Rigido, senza perno.filettato di fissaggio .......... RECRIA PRPRRRR RECATA 
Rigido con parte malleolare .............................. ARNeRa ta iaia araaatizinio 
Articolato, senza snodo malieolare ........................-.r.ssccrrreccrrenrirenenzono 
Articolato con parte malleoiare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni 

Articolato con articolazione pIiuriassiale .....................rrrrrrenrecreniniceo 
Articolato con parte malleolare con articolazione pluriassiale ............. 
Ammortizzatore Anteriore ................rttrtrrrerrrerrrre ni seiconeserenereceenenione 
Ammontizzatore posteriore .. se serseraresneseeziconeeieo 
Ammontizzatore a culla per articolazione pluriassiale . PERO A A ARA 
Cuneo calcaneare ................ cilena RARI na de 
Guarnizione per articolazione MAIÎIEOlare ...................ttrrrirerrereo 
Perno filettato di fissaggio per piede rigido ........................... rr 
Rivestimento totale .............. lenire iii rain iii seta 


‘Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore ........ 


Snodo malleolare:......:./lu ii iaeiiiaralni 
Snodo melieolare piuriassiale .......................errrrneririene ni nizionezinione 


Suoletta con avampiede .........................rrecsreerrerereseeerieoniori nie rece vicninie 


19.85.333 
19.85.3395 
19.85.3397 
19.85.339 


19.85.341 


19.85.342 
19.85.343. 
19.85.344 
19.85.345 


19.85.3947 
19.85.3951 
19.85.353 
19.85.3971 
19.85.3973 


19.85.375 


19.90.001 
19.91.001 
19.91.003 
19.91.005 
19.91.007 
19.91.009 
19.91.011 
19.91.013 
19.91.015 
19.91.017 
19.91.019 
19.91.021 
19.91.023 
19,91.025 
19,91.027 
19.91.029 
19.91.031 
19.91.0393 
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[cor | me» 


335.950 
390.750 
634.600 
926.100 


840.100 


432.700 
776.850 
665.700 
862.850 


571.800 
230.000 

52.800 
295.700 
118.350 


1.276.150 


35.150 
109.550 
157.400 
145.550 
202.800 
235.250 
449.000 

5.750 
9.750 

27.050 

29.400 

12.500 

12.200 

29.050 

24.350 

34.350 
132.550 

31.300 
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oe [max 


TRASMETATARSALE DI GAMBA 


Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio ...................... di 
Adattamento iNVasatura ..............ucrerrricrrrreeiiesenere seen crnezienzenianeseo 
Allacciatura: 

— elemento MODIIE 0 fisso ..............Lnocttterrrcce rie reenionene sarai 
Asta articolata con bronzina completa .......................carecrrrererizeeresenane 
— parte inferiore ..............M..oeortettttrrrcreecerreneeo ris aeiniziorezinziseconeccanio Ni 
— Parte SUPEFIOFE .....;...eertttrrtttrrrrreronreceazenieni zone zacioneesenesizionezeneesa 
—bronzina.e vile sicilia erezione 
Asta articolata con cuscinetto a sfere ..............................Lccrrrrerrerazra 
= pane: inferiore ciclocross 
— Part SUPINO -s....zimminctttttttncrireraca rivi ssizzoneibzetesicnibiczi paroregenzioneito 
— cuscinetto a Sfere E VIE .......................cscrrrrrvererevioeanereeanes ioneenionzone 
— Bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio .................v 
sn FEVISIONO? Seriana i uestana sega alata en Rata ico 
— BEretella di SOSpentsione ....................rrrrrrrrtrrrrrerrrerearer se eresizaazicioneee 
ATTACCO CON fIDDIA .............otrttirrrrrrrreee renne ner rese ne renione sizione 
Cinghia circ ritieni Frervenionsa) 
Coptriarticolazione .....................oticerir ii creree rese ezen ezine nieeerezezizzeozense 
Copri asta e articolazione .................... vr rrrrrrsrrereciesinze sii sereszioionenea È 
Cosciale: 


— con appoggio ischiatico con allacciature senza aste ...................., 
Cosciafino per invasatura ad appoggio totale ........................ ver 
Cuffia per protesi ad appoggio totale su modello gesso: 
— in materiale MOFDIIO .............enttttrrrrrrrerre sro na serene nine azera nenvenzoneeo 
—= It: GOMMA ESPANSA ..;.scttcticiii riparare eni iii raandenraci iii 
— in silicone . i 
Estetizzazione in ‘espanso "elastico, "solo in "caso di ‘sostituzione 
dell'invaSatura!..:.iugile ara air rain 
Estetizzazione anatomica (solo per donna), soto in caso di sostituzione 
dell'INvaSsatura .......-siiperre inni oatanraeiireznnaia ii liceo fiv 
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo: 


— normale ..... SPARANO CODA GIONA SOCI RATTI IANEZA VON ESRI RIAVERE TESORI n cnrinldiniatezai 
— con cuffia per protesi ad appoggio totale ER ROS RARE, 
— con-parte malleolare e ristilizzazione del al senza laminazio» 
Ne .... RSMONTAVAGIRRSCROTENRE RN GAZA SERIE a SASANIDE tnt sacansasan 


— per defermità congenita con appoggio tibiale s ristilizzazione, senza 
laminazione ........ ERRE OASI A RARO IR IC CARA 
Laminazione in resina del gambale ................ RIRIARR RIVER ORATORI 
Limitatore di estensione dell'articvolazione del ginocchio ..................... 
— piacchetta per dello ..................setrrrtrrrere serre zi riveninee ve nenevinioneni 6 
Parte malleolare con ristilizzazione dei gambaie senza laminazione ... 
Riadattamento del cosciale e relative Aste... 
ROtatore .................cvssert iGuuna teen dia diesis enianndinna da ernest ceste air 
n TEVISIONO i aree FINIRE AR Tape ASI NRV A VAI RRIA EA IL 
Sospensione a- cinghia ........... 

Trazione elastica antériore: 

— semplice .......... PRIORA ENTRARE FO ONERI IT srgeraiang ni 
= DIONCAlA: siii ra iranica 
Verniciatura IMErma ............... ss crrrrrrrrrr rene rrsenarenazzonienaeorenzenneni duobrsssicie . 


ina 


19.90.101 
19.91.1041 


19.91.103 
19.91.107 
19.91,109 
19.91.111 

19.91.113 
19.91.1185 
19.91.117 
19.91.119 
19.91.121 

19.91.123 
19.91.125 
19.91.127 
19.91.131 

19.91.1339 
19.91.1395 
19.91.137 


19.91.141 
19.91.143 
19.91.145 
19.91.147 


19.91.148 
19.91.149 
19.91.150 


19.91.151 
19.91.152 


19.91.153 
19.91.155 


19.91.157 


19.91.1359 
19.91.161 
19.91.163 
19.91.165 
19.91.167 
19.91.169 
19.91.171 
19.91.173 
19.91.175 


19.91.177 
19.91.179 
19.91,181 
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48.600 
87.550 


18.359 
56.600 
30.250 
24.100 
7.050 
91.150 
42.850 
31.760 
16.700 
113.850 
45.050 
48.450 
9.550 
9.550 
9.750 
12.950 


242.600 
321.500 
433.950 

43.650 


288.800 
278.100 
295.700 


142.700 
177.400 


557.850 
734.400 


786.050 


692.850 
93.650 
37.300 

5.950 
53.300 
70.100 

218.300 
45.050 
26.850 


15.900 
43.650 
36.000 
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COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 


Smontaggio e rimontaggio cosciale .................e rr iaia 
Adattamento INVASAtUra ................-.0vsrrrerrrcrreerezionen ioni nese zasooreezennenionenne 
Articolazione monoasse del ginocchio completa di aste e perno ........ 


— SOÎ0 PEMMO .......crtrtterririirzzcrone nigi asia dida RARE COTE 
Attacchi per bretella doppia ........... dissesti aegiarin Gai cadetti RR IEA 
Bottone con piastrina per sospensione laterale RNA 
Bretella di sospensione: 

— semplice .......... IRR II AAA CORE 
_ COPPIA n... deleelievinsa svagarsi CEREA Hasdcasenzicni 
Carrucola con piastrina per trazione .......................rre Giuessiniiagacata 
Cinghia per espansione laterale ............................surrerrrecisconiosesezzonienee 
Cintura: 

— bassa cm. 4 0 Più! .............orrrcererereprrnrere e rreneraraserene daria se 
— alta cm. BO PIÙ ............ denssilinasziicacicianagia qucsscadasdalian 
Corsetto armato modellato di SOSPENSIONE ......c.nettttrtrircrrcerersrcerecne 
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti . Sella 
Estetizzazione in espanso elastico ...................... ORARI CRIS IERI SI 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) ....................... vv scatvinana 
Fascia addominale modellata: 

— CM. 12 0 PIÙ... rca PASINI PRI ARGO 
— per protesi bilaterale .......... pulizia EEA di 
Fodera cosciale ...................... sudeadrccanadiazte LAGO addi areata a Ian 
Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione ...... 
— polpaccio con aste e perno, senza stilizzazione e laminazione ..... 
Ginocchio con ristilizzazione del cosciale, senza faminazione ............ 
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo: 

— di bloccaggio ................ RISE AARON ORO ui 
=: TOVIBIONO: sciiiccricezciniire cissivnturiani zar psceitrrnicinnetani pena aceariniiaiziore cienza 
a freno ALUTOMABICO ................vrerrtrrrrccrrrerrerareoreonie vensone AENRCI SOR 

TEVISIONE: ovuli lenire ire dici nica ioteni i pesa ricca nrira no 


— FEVISIONE .....esvtrrtrrrrrirernrte MERE RETTORI SI IRPIR RE RIS CORR RETI 
— policentrico .............. ICE Lilla dieta 
— FRVISIONO: su.iusipcrcriicrrtinziiziazanme sioni sani rrszzinenasiv one vianizononingzineneninazzionie 
invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su modello 
di gesso: 

— tipo tradizionale: .......... DIRE SA AETO RESA CO RO RI NICO 
— tipa ad aderenza pneumatica ................... ARR Riservati 
— tipo ad aderenza totale ...................verrncerrrrreres ssacaaventienan ici 
— per deformità congenita e appoggio ischiatico ...... RICER IO E 
Laminazione di resina: 

= COSCIAIO! ‘ssicciicriririnnicna cienza trecento panini adsoisianeasenisasianesni 
— GAMDAÎO ...ccerirrsrrrrivnirnenizioci ricrnanzinioa RCRATERA psissguni ads eria zioni 
Mutandina per MANCONE COLrtO ...................cvcrrrrrrrrrtrree Ficnisicsiegiaii 
Parte malleoiare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione .. 
Piastrina con levetta per COMANdO Alfesto .............ttrttrtrrrroriaironion 
Riduzione volumetrico dell'invasatura con laminazione interna ........... 
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziate di resina ........................ 


Rinforzo al gambale con leinla ES Gi FESINA ........v rr i 


Rotatore ...... SAU TSRAZI NE DER OSRFA TARRA IATA Rie nata deere 
— revisione 
Sesiosiautiaazcieineicnae cesuetacee si cisca enni rasi cdiilee ilaria 


Sr 


19.90,201 
19.91.201 
19.91.203 
19.91.205 
19.91.207 
19.91.209 
19.91.211 
19.91.213 


19.91.215 
19.91,217 
19.91.219 
19.91,221 


19.091.223 
19.91.225 
19.91.227 
19.91.229 
19.91.231 
19.91.232 


19.91.2393 
19.91.2395 
19.91.237 
19.91.239 
19.91.241 
19.91.243 


19.91.245 
19.91.247 
19.901.249 
19.91.251 
19.91.253 
19.91,255 
19.91.261 
19.91.263 
19.91.269 
19.91.271 


19.91.281 
19.91.283 
19.91.285 
19.91,287 


19.91.289 
19.91.2971 
19.91.293 
19.91.295 
19.91.297 
19.91.298 
19.91.299 
19.91.301 
19.917.303 
19.91.305 


Serie generale - n. 125 


[sone] mero 


48.900 
87.550 
87.550 
45.050 
54.700 
32.800 
17.550 
12.950 


32.500 
52.600 
31.950 

5.950 


30.550 
131.600 
193.600 

36.000 

59.050 

59.050 


169.850 
207.250 

40.350 
569.050 
435.700 
261.150 


604.500 
60.900 
660.900 
91.850 
643.600 
91.850 
547.250 
60.900 
691.850 
88.950 


418.800 
727.300 
727.300 
736.200 


118.450 
‘59.650. 
168.800 
56.900 
15.900 
138.100 
70.100 
70.100 
218.300 
45.050 
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Stilizzazione: 

— cosciale ............... detdatta RL e iaia 19.91,307 
— gambale ........... peaasiana ditta pa eriorecnidae PRE I RI RR 19.91.309 
Tirante per comando arresto ....................... AE aghe 19.91.3911 
Trazione per CArrucola ........... RAR ARR ARE RENI VIRA Oo IIC 19.91.3139 
Trazione elastica anteriore .....................rsrarrrirecicarenia zioni renivenienizizicne 19.91.3915 
Valvola con sede ad anello, MONIAta ..............eeacrrtcererrrrerrceseeesicenena 19.91,317 
— valvola per detta ...........ccttrrrrrererien erronee raazioneonazezeorezanioni FRRCCRO 19.91.319 
Verniciatura interna del COSCÌale ...................citrrrrrerereszeraziinerea 19.91.321 
ANCA 

Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino .................. ERA 19.90.4017 
Allacciatura per presa di bacino: 
— elemento mobile 0 fisso ......... cla REPAIR ppuciiagiesis siii nine 19.91.401 
Articolazione Aall'ANca ........... ir RARI rea aria csi 19.911.405 
=: TBVISIONE! ;.vccsnccictniirariirsoranio ni iraseannnainna siasciao RICIPOMESIT IAA ORANSOT a 19.91.407 
— con bloccaggio ................ Aia ari ntira 19.91.4098 

ne TEVISIONE! siii cs cucinare inaldenbiedi noce ni ssa erine viandanti 19.91.411 
Bloccaggio al ginocchio .. diana 19.91.413 

— revisione ....... STRIP PERA FEVER ERORIE CORRE RODI 19.91.415 
Attacco con fibbia ................. SA CRENORZIRA NI SRA TARARE ROSETTA NZIRIRI 19.91.419 
Cinghia! ile 19.91.421 
Presa di bacino su modello di gesso lina e positivo: 

— senza articolazione ...................sorrcrrrerrrnireriree scenes ie rece neo nerizziniznece 19.91.429 
 PEVISIONE ......ectttrirereeirerircoriceresecizenienere nerina PISCINA SIRIO 19.91.4331 
— parte cuoio e parte di ‘elastico .. RSA RR ERE NE SII NAA 19.91.4933 
Lo8oio-parte elastiCo:,..... alia ie 19.91.435 
— armatura ................... RI I PRIANO IR REA 19.91.437 
—  AUANAMENTO: liti reina rianideniaazieeni nia aiar cada 19.91.441 
— foderatura E OFlalUura ........................,.errrcsrrrersereario sez enio nie seonizinionneo 19,91,443 
Appoggio terminale in silicone ....... RO IR RIO III ERNIA 19.91.445 
PER PROTESI MODULARE (SCHELETRICA) 

PIEDE 

Smontaggio e rimontaggio ...................... PRETI FORTE OE CENCRIESTE II 19.90.501 
RIGITO siii rapatorinroninriciarviriorzorannta ieadiatinatice È 19.91.501 
Rigido COM Attacco .....................Lecerrrrrrrriecesa ri sconazenezeenenennioo PRESI 19.91.503 
AFTOOIAO -siiiiciiiniirrni nia rover rasa reriizena 19.91.505 
Articolato COn attacco ........................oosrrcrrrerrconccrrecez ere eenerezazzonezenizeonro 19.91.507 
Articolato con articolazione pluriassiale con attacco ........................... 19.91,509 
Attacco: 

— per piede rigido ......... PRATO ENEA A EVE RIONE A RSI PRIVE SPE RATIE 19.91,511 
— per piede articolato .............e.ottrtrtrtttrtrrrenrrerenre riore nsereoresnzvaricinia 19.91.513 
— per piede articolato con articolazione pluriassiale celare ia iaia 19.91.5135 
Ammortizzatore: 

—' POSROIIONE ccnl iaia arsazes nine ina niie 19.91.517 
— a culla per articolazione piuriassiale ......................ve scavi 19.91.5719 
Cuneo calcaneare .......... RR RO IEEE APRI N RIANIFICERRA SOCI SIAE 19.91,521 
Perno filettato per piede rigido ........ (Nvsdabanaeniii venni dadini aiar 19.91.523 
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EEZ8I= 


123.900 
123.900 
6.150 
17.550 
27.550 
25.750 
10.450 
39.750 


48.600 


18.350 
156.200 
45.050 
216.700 
45.050 
101.750 
45.050 
10.950 
10.850 


826.200 

53.300 
645.200 
128.950 
337.500 

61.550 
170.850 
295.700 


45.900 
174.950 
206.200 
232.550 
301.850 
341.750 


99.750 
141.750 
164.200 


9.850 
27.050 
29.500 
12.200 
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GAMBA 
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del ginocchio ................. 19.90.601 
Attacco: 
— di collegamento all'invaSsatura ....................-.currrrerrzeze nin ione nzenzane 19.91.601 
— con regolatore ............ ricarica PERSIA SARE RO RESIE NI 19.91.8603 
— con regolatore e tubo di collegamento RECRIRE ONE RCA 19.91.605 
Base di collegamento all'invasatura ....................... cr rerirerererecerinazineoo 19.91.607 
Catotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per: 
— PICCO TIGICO iii iczcazin ance ncereiia dita zaia iii 19.91.609 
sn: PICOE AUICOLALO ninni rieti cessi 19.91.611 
Calza maglia di rivestimento ....................crrerrre sere nre ire oniianianio 19.91.613 
Cosciatino per invasatura ad appoggio totale ............... VOR IRESERE 19.91.615 
Cuffia per protesi ad appoggio totale su modello di gesso: 
— in materiale morbido .............. PRA REC PEATRE STO 19.091.616 
— in gomma espansa ................ PISO sub coni E tania rnine ivrea 19.91.617 
— IN SÎlCONE Lu. DPI ORSI ORA AR RESTO ROMENO 19.91.618 
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento il tutto laminato, 
su modello di gesso negativo e positivo .......................... slavi 19,91.619 
Invasatura tipo fleSSibile .......................errrrrrrrrrrresserierenis reo cene ceniinie nec 19.91.620 
Pomello i: Al nr 19.91.6271 
Rivestimento in espanso elastico ........... RESO TUE 19.91.623 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) .........................rrrrvrrrrrrenr 19.91.624 
ROTALOrEe ........crtttttttrttczrrre isiascona RICARICA IATA si ueasiiziniii cane 19.91.625 

— revisione stagni diglerenssontazai sign PECE IA AIR DIL 19.981.627 
Appoggio terminale in silicone aura ded RENE RLROLI IRR IDO FERRI PEA 19.91.629 
— disarnicolazione di GINOCChIO .............eireriiiererrieri ore cieeonez cerano 19.91.780 
O IE IT IT 19.91.781 
Valvola con sede ad anello ....... ARTROSI PORRE SIA IACRE PREONOI O 19.91.783 
Valvola . uboa SPRIRO PIANI AI FORE A REANO 19.061.785 
Invasatura ino flessibile .. 9 ARIAS 19.91.7867 
Valvola con sede ad anello per invasatura fiessibile . ARTI RN DIRI 19.91.789 
Ginocchio in polimeri rinforzati: 
= SIUIUFA POMANIE .....ccettirtionrirrecira rincari sani eten n 19.91.791 
— meccanismo interno MONOASSsE libero ...............nntrtcrirna ‘19.91.792 
— meccanismo interno con bloccaggio manuale .............................. 19.91.793 
— meccanismo interno con freno AUutumalico ............. eri 19.91.794 
— dispositivo pneumatico .................... AVESSE CONTI ETRE ERIN 19.91.795 
— TEVISIONE .......ettttttrr RI IR ERRATI 19.91.796 
D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA 
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino ..... ................ 19.90.801 
Allacciatura per presa di bacino: 
— elemento mobile a fisso .......... Milia RITARENTTRA 19.91.801 
Bloccaggio all’anca .. OSE AIR IRE A ON SRI ORIO 19.91.805 
— FEVISIONE ..........enrttttrirre Sa acacia vena rado spicoiiena aisi 19.91.807 
Articolazione all'ANca .................- uo rrrrrrer rice reviceree Rini pata î 19.91.809 
— revisione ..... si 19.91.811 
— con bloccaggio .................... laziznani RAR ATI AIRONE PIERI 19.91.813 
— FEVISIONE .......0c; ce seta siberiana 19.91.815 
Presa di bacino su modello di gesso negativo © e s positivo: 
— senza articolazione all'anca .............. SORSRIZI Anais otte ata 19.91.9819 
— adattamento .....................,..... RR ON STA «rasiae ; 19.91.821 
Appoggio terminale in SÌNICONE .................... rr cessivilatni cia idiinn 19.913.823 
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1.266.650 
311.650 
25.750 
10.450 
879.050 
106.850 


733.400 
394.800 
867.950 
2.059.700 
679.850 
251.750 


60,900 


18.350 
236.050 
91.850 
488.550 
91.850 
550.800 
91.850 


793.600 
107.200 
295.700 
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Articolazione dell'anca in lega di titanio ....................ccrrrrrriieeereneea 
RAvisione: ;..ciiiciiai aiar 


NOTE: Per le siparazioni riguardanti i componenti al di sotto dei livelli 
in esame, si vedano le voci precedenti. 

Per te riparazioni riguardanti le deformità congenite o acquisite vedere, 
a seconda del livello di appoggio e presa, con l'arto interessato, la protesi 
corrispondente. 


COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 


Smontaggio e rimontaggio del COSciale ............tttrtrtrtrttrrrerrrerere 
Attacco: 

— di collegamento All'invasatura ...............rrrrrererrecce nerve rivarerioneceono 
— con regolatore ........... RFTTTO COME RIE FETI IONICO OCT CSR RO SORT 
— con regolatore e tubo di collegamento ..........................0-...1sv0% valse 
Base di collegamento all'invasatura ...................... i rrrnrerrerereenzerene 
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per: 
=. Piede rigido... irta ereearnercirinninnidat 
—— DIEDE: BIMCOIAO: sssscsctietiitciiinrrinneiizatanranretirra narra canicrsnerzianediotà 
Calza maglia di rivestimento .. SENIO IENSARII Reti iniziai, 
Ginocchio compieto di appendici di attacco con ‘meccanismo ‘di: 
=LBIOCCAGRIO: ici cirie ciao ca 
— freno automatico .......... VIRA ARIE AAA Misc 
— MONDESSO: alan anaririariaa 
— policentrico ......... 

— idraulico 0 pneumatico .. ISCR RI RIT sperira reo sinare 
+— revisione per ogni tipo di ‘ginocchio . dabaiagae FaRgzananisana tene as adelante 
— disarticolazione ginocchio ................ettrtrrtrrerrereeririoreoneone vedior 
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato su modello di gesso 
negativo e positivo: 

sie. e tenuta: pneumatica: istriani ia tininen adiacenze 
—ad aderenza 108018 ........ntnnttttrtttttrrrerererreerere ce srrronezzenecinenzenionee hi 
— per deformità congenita 0 ACQUiISita .............ttirtrrrerrercnreseee 
Rivestimento compieto in ESpanso Elastico ..........iiiriirienirerere 
Estetizzazione anatomica {solo per Canna) ..............trirerrrenzenre 
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico ................ 
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad 
aderenza totale .......................0.0., RESTI STE SA Kuasilcagratottiazzonie srlrseivaa 
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola inva- 
satura ad aderenza totale ...........................1:.1000% suscirineziogesz sr snrrioainte 
Appoggio terminale in SiliCONEe ....................cenrrrrrrecrcrreci cre civeezionniaiento 
Riduzione volumetrica dell’invasatura, con laminazione interna .......... 
Ginocchio completo di appendici di attacco in iega di titanio: 

= 'MONDASSE iii 


= FEVISIONB: ili ener ea RITI ANI dani aiennitcro licence 
— con bloccaggio Manuale ....................c scorrere nere persa sreneeneorirseninzone 
— revisione . uaar sla 
— con freno automatico . RR RE RIA svabeaiabigialia 
a TEVISIONO .iicrivicicazcnzcionia nic aicerzineni sita rsa secreiinasninnn tiri circa sircaziici reni 
— policentrico ................... RARI RR MA ERE 
— revisione .............. MEEDEA MEF IE TI INA PISICI RI CAPIRE ORE ICI ROLO RIE 
— idraulico 0 PreumALico ................s.retrrrenreneionireoranienesieneeore nici 
— revisione ......,., pradivascosato cosicsitaseliavsdalio CRA INR ICI 


— 61 — 


19.91.8625 
19.91.826 


19.90.701 


19.91.701 
19.91.703 
19.91.705 
19.91.707 


19.91.709 
19.91,741 
19.91,713 


19.91.715 
19.91.719 
19.91.731 
19.91.739 
19.91.7439 
19.91.744 
19.91,745 


19.91.751 
19.91.753 
19.91.755 
19.91.757 
19.91.758 
19.91.761 


19.91.763 


19.91.765 
19.91,766 
19.91,767 


19.91.770 
19.91.771 
19.91.772 
19.91.773 
19.91.774 
19.91.775 
19.91.776 
19.91.777 
19.91.778 
19.91.7789 
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ECECE 


1.389.850 
510.800 


‘30.550 


101.750 
142.800 
304.450 
338.450 


128.800 
131.300 
41.750 


400.050 
333.000 
319.750 
445.850 
939.050 

95.550 
908,800 


798.150 
798.150 
859.200 
264.100 
59.050 
98.600 


177.400 


216.900 
104.050 
137.950 


572.600 
141.150 
618.750 
141.750 
627.400 
141.750 
917.450 
163.150 
1.208.900 
651.300 


31-5-1990 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 125 
———"*———="@—@-—‘‘—A=zz-=-2 20M 2227722722220 rene eco 


PROTESI DI ARTO SUPERIORE (20) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 

Le protesi per amputazione di arto superiore si dividono in: 

+— Estetiche di tipo tradizionale 

— Estetiche di Tipo Modulare (scheletrico) 

— Funzionali ad energia corporea 

— Funzionali ad energia esterna (elettrica) o Energia Mista corporea- 
esterna. 

Vengono costruite secondo il livelio di amputazione 0 deformità conge- 
nita nell'ordine indicato: 

— parziale o totale di una o più dita 

— parziale di mano 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— amputazione di avambraccio con moncone corto 

— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disartico!azione di spalia 

— amputazione interscapolare 

— maiformazione congenita 

Le protesi estetiche hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante 
permettendo il ripristino dell'immagine corporea. 

Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali 
movimenti di presa e di posizione paragonati a quelli di un arto sano. 
Le protesi funzionali possono essere dotate di mani: 

— reversibili 

— irreversibili 

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita. 

La mano «reversibile» mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione 
continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una 
molla. 

La mano «irreversibile» mantiene la presa su un oggetto anche quando 
è cessato if comando; per lasciare l'oggetto occore una successiva azione 
volontaria. 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE 


Vengono costruita per i seguenti livelli di amputazione: 
— parziale o totale di una 0 più dita 

— parziale di mano 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— amputazione di avambraccio con moncone corto 
— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


sn 
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PER AMPUTAZIONE PARZIALE O TOTALE DI UNA O PIU' DITA O 
AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO 


E' costituita da: 

— dita rigide, atteggiabili, articolate 

— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 

— guanto cosmetico oppure quanto di rivestimento di pelle o filanca 
— ancoraggio al moncone. 

PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI DITA (senza guanto di rivestimento) 


per ciascun dito ........... sssizlarianza tv lenez tota Rabicesiasidlanteneciosniafarsiariniozazeinio 20.01.001 172.300 


PER AMPUTAZIONE TOTALE DI DITA (senza guanto di rivestimento) 


di un'dio:.ucaiaao rea RA 20.02.003 319.600 

di CUE Gita .................rrvrrrrrr RESOR leborestaleceiaciseizanzizo cirsolmanivaa 20.02.004 390.700 
. i 

dire "ita. ONRI NR era Irina eee ee 20.02.005 479.850 
< 

di QUAÎtro dita ...................errrrrrrrrerrereezienizninzoneo illa REARRA DI 20.02.006 633.800 

GI CINQUE Gita: ;....;;.iciicicriirene istoni iranica ndo beni vizartata IPRRICE SRI or 20.02.007 €05.000 


PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO (senza guanto di rivestimento) 


I] RA RISI ICI AREE SARTI 20.03.009 296.700 
tre dita ...... ESCHE sosssnisazinzi Senti RIEN I PIRATA ETA 20.03.010 382.650 
Quattro da ..icrriioniccna arri siuicana la 20.03.011 471.950 
cinque dita ‘.................:.......... RR La denti dra 20.03.012 639.850 
GANCIO Di FAVOFO ............... triti cereenienane faciuiuacaazeoganiinca la riocinte 20.03.013 345.200 
elemento in opposizione alla parte residua .....................rrrrrriircereena 20.03.014 513.350 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI AVAM- 
BRACCIO 


E' costituita da: 
— mano estetica: 
— con tutte le dita rigidè 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con quattro dita rigide e pollice articolato a molia 
— con cinque dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo: 
— normale con braccialino di sospensione 
— normale con braccialino articolato 
— ad aderenza totale con o senza presa olecranica 
— guanto di rivestimento 
— estetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso fisso, invasatura normale 
senza braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento} 


con mano con tutte le dita FQIGE ......................uavrcccrrerrnrre pitaia 20.04.600 657.600 
con mano con tutte le dita atteggiabili .................serrerrererrerrresrenerecionne 20.04.700 657.600 
con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla ........ ig 20.04.800 656.500 


SI + pei 
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PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso fisso, invasatura 
normale con bracciafino di sospensione, senza guanto di rivestimento) 
con mano con tuîte le dita rigide ......................e.srrrrt ct errrerenizezeniz ani: 
con mano con tutte le dita atteggiabili .. sie sc aravarine rete deni 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla . RARE 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO E AMPUTAZIONE DI BRACCIO 


E' costituita da: 
—- mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— Con tutte le dita atteggiabili 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 
*— Con 5 dita articolate 
—- polso: 
— fisso 
«— A [ptazione passiva 
— con articolazione sferica passiva 
—- gomito: 
— con anticolazione libera 
— con articolazione con bioccaggio 
—- invasalura costruita su modello di gesso negativo e positivo: 
— normale 
— ad aderenza totale con o senza presa di spalla 
-— guanto di rivestimento 
-- con o senza bretellaggio 
—- @stetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (polso fisso, articolazione libera 
al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rive 
stimento) 

con mano con tutte le dita rigide ................. irene rizzo 
con mano con tutte le dita attegiabili .......................rrrrrrir rire renne 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ....................... 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (polso fisso, articolazione libera al 
gomito, invasatura normale, relativo breteliaggio, senza guanto di rive- 
fitimento) 


con mano con futte le dita fIgide ................... rr CRESCA j 


con mano con tutte le dita atteggiabili ................... TIRES TARE 
con manò con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ....................... 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE INTERSCA- 
POLARE 


E' costituita da: 
mano estetica: 
— con tuîte ie dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molia 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 


20.07.600 
20.07.700 
20.07.800 


20.09.600 
20.09.700 
20.09.800 
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IEZECE® 


731.500 


728.400 
735.500 
721.700 


754.850 
761.950 
741.550 
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— gomito: 


— con articolazione libera 
— con articolazione con bloccaggio 
— spalla: 
— con articolazione singola 
— con articolazione pluriassiale 
— con articolazione sferica 
— invasatura costruita su mmodello di gesso negativo e positivo 
— guanto di rivestimento 
con bretellaggio 
— estetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (polso fisso, articolazione libera 
al gomito, relativo bretellaggio) 

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivesti- 
mento) 


con.mano con tutte le dita rigide .........................rerrrrrrriireririenionianee 
con mano con tutte le dita atteggiabili .................. RIN FARRRARA 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ....................... 
con mano'con S dita articolate ................ SR ARES RR REI OO 


PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (polso fisso, articolazione 
libera al gomito, relativo bretellaggio) 

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivesti- 
mento) 


con mano con tutte le dita rigide ........................... lata OCZ 
con mano con tutte le dita atteggiabili ............................ i rrrrerreieo 
copn mano con 4 dita rigide e poliice articolato a molla ..................... 
con mano con 5 dita articolate ................... irene cirie 


AGGIUNTIVI 


Articolazione: 

— extra e intra rotatoria per protesi per amputazione di braccio ....... 
— di spalia pIUFiassiale ...............terrerreerinezzez eee nine cazzo nee eric neceniene 
— di spalla sferica .....................-...01.0 Iorio 
bloccaggio al gomito ...................rrerrrrrrrrcreerecereve nie nee esere ceo riconeoneonizeneno 
calotta di presa ad aderenza. totale: 

— per moncone corto di avambraccio ............................... sean 
— per moncone corto di DIACCIO .........................\srscrrrrerrrricreerivenzinneco 
guanto di rivestimento: 

+e COSMBLICO! sascciziccicziiiroriiistirereaniatiinn PRERERATTA ARR 
— di pelle per Mano ortopedica .................. vv crerrrririnrani fata vesssanioa 
n GIMMANCA sicilia arancia +. 8 paio 
polso: 

—: fi TOLAZIONE: PASSIVA: ....cec sciita riscnnianica cina irianisiniiniersiciscanzzanizione 
— con articolazione sferica passiva ..................orrttrerrrerirenereerenzeno 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio ........................... 
invasatura ad ederenza totale: . 

— Con o senza presa Olecranica ...............srrrcrecrrrr ceri riaisasereenezioreneoni 
— con o senza presa di Spalla ................rcrirrnrrreerrene ce ezsenvenicoonecee 
molliplicatore d'ampiezza per articolazione di gomito ...................... 
traziohe sollevamento avambDraccio ..........-...ovsorrrrrrirrrereneneca neo nconaennnena 


20.11.600 
20.11.700 
20.11.800 
20.11.900 


20.12.600 
20.12.700 
20.12.800 
20.12.3900 


20.85.001 
20.85.003 
20.85.005 
20.85.007 


20,85.009 
20.85.011 


20,85.013 
20.85.015 
20.85.019 


20.85.023 
20:85.025 
20.85.027 


20.85.029 
20.85.0339 
20.85.041 
20.85.0439 
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== 


854.600 
872.750 
925.650 
952.600 


960.050 
977.200 
1.039.000 
1.068.600 


84.350 
204.100 
417.850 
288.550 


187.150 
188.900 


161.750 
52.250 
35.650 


43.650 
81.050 
137.950 


145.400 
158.450 
150.800 

46.100 
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RIPARAZIONI 


PER PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE 


Smontaggio e rimontaggio: 
— della mano ...... AREAS STA CVA sersedenstontinezenzeotio sissi sere eneevenezicanioei 
— del gomito ........... MRERIR ANI TOIAS SAGVOa ssa Ruca ana sarisaazanda ilali avete siadicoseinizte 
— della spalla ................ perire rara NO ee 
Armatura per bracciale ....................... care eterrrieeriizze n ireee ceri oneninio serezane 
ci OLICIIBINO iii rcnisinaierirenernica rieti ira apra 
— asta completa ........ ssrinigeniolan densabenrmita asssesdisanaziva ninna Fencanerizcininan sor 
— Articolazione intra ed extrarotatoria .................... rr n 
— revisione lagune a iraindisenia nerina adivacata catena RE ATRIA AAA 


SENIOR inni lied innata 


— FEVISIONE ........cerrvttrrtrrrrcrreee scena sissi picasa INFN RNRA RR ncianidecirioni 
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalia con relativa fami- 
nazione ed estetizzazione: 

—- singola ................. soli AR RIPA ARA 


— revisione 


+ SOVISIONO: sicilia rate 
Braccialino con allacciatura ..................ererrrrrrrcrririseceenirazi sco rererenionene 
2 CIEVIBIONE: siii iii caccia aiar nale caairiienana vivi 
Braccialino Con aste ed allaCCiature ..........orerrrrrrrrerrerceerereriorionizene 
= FEVISIONE: sce A E alri CEL AIA nenti 
Bretella: 
=="“"unilaterale:;. viarie eater 
— bilaterale ....... VERRA RORRON EA RARO SIAE A IREOTI TOT 
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio ......................... 
Bretellaggio per protesi per disarticolazione di spalla RECTO RAT 
Calotta per moncone corto su modello di gesso negativa e positivo: 
— di avambraccio ..................... REI AIRIS IRA AGEREA ESSO RE, RES EEE 
mr BGAMAMENIO ............ctttt 


Cinghia con fibbia con attacco ................................. 
Lod cinghia aundzoni dunsacnaesesiosescaseasionereorreseesesiceeeezioneoreonererinseverageesareosizzeneo 
e FiDDIA CON ALLACCO ...........ttttrererierereevasianie nie SPORE 
Fodera dell'armatura del bracciale ................ 

Gemito con bioccaggio .......... 


-- TEVISIONE ............. RO RAR aaa eci 
Gumito completo di avambraccio; con meccanismo: 

is MDGIO;- rr i 
ea FOVISIONE! Lesireniiin seitan reni zan iaia reni irene tate 
see: Gi DIOCCAGRIO nici ivan vani 
2 MEVISIONE: vinci ai 
Guanto di rivestimento: 

—- cosmetico .........., ARSTIASSFOA SN FRRZ OA PANZER SI dba natante rrrrensistaicarta 
= di pelle per MANO OMOPEdica .....................ceretcrrricerneaerererinzererironio 


— 66—. 


[ooo] mes 


20.90.051 
20.90.0539 
20.90.055 
20.90.057 
20.91.051 
20.91.053 
20.91.055 
20.91.057 
20.91.059 


20.91.0617 
20.91.063 
20.91.065 
20.91.067 


20.91.069 
20.91.071 
20.91.073 
20.91.075 
20.91.077 
20.91.079 
20.91.081 
20.91.083 
20.91.085 
20.91.087 


20.91.089 
20.91.091 
20.91,093 
20.91.095 


20.91.097 
20.91.0992 
20.91.101 
20.91.103 
20.91.105 
20.91.107 
20.91.109 
20.91.111 
20.91.113 
20.91.115 


20.91.1137 
20.91.119 
20.91.121 
20.91.123 


20.91.125 
20.91,127 


48.250 
48.250 
48.250 
48.250 
207.650 
50.150 
50.150 
159.300 
32.100 


402.100 
32.100 
242.600 
32.100 


328.200 
32.100 
359.050 
32.100 
518.200 
32.100 
120.100 
32,100. 
263.750 
32.100 


48.600 
82.100 
60.100 
89.900 


184.200 
32.100 
184.800 
32.100 
17.050 
8.800 
9.050 
61.600 
123.000 
32.100 


260.100 
34.950 
309.650 
32:100 


161.750 
52.250 
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= GIMANCA rilancia al paio 
Invasatura per protesi su modello di gesso las e positivo: 

— per amputazione di AVAMDFACCIO ...............ececrtierreerererie nie einazennee 
— C.$. con invasatura ad aderenza totale con ‘presa olecranica ........ 
=: AGAMAMENID snc sitesrleenariari ornate 
— per disarticolazione di gomito ........ IRA ATA RE VERITA l 
— €.8. con invasatura ad aderenza totale ............................o.csecivrrrne Ù 
n RGAMBMOMO: citi presi ri cninai ente ca ivaniziani nale creata cnicaianiznla 
— per amputazione di braccio con anello di collegamento ................ 
— C.s. con invasatura ad aderenza totale ............................-scsr-rvrcrrre 


— adattamento .. i 
s39à sierici vazineri rivera È 


— per disarticolazione di; spalla ‘con ESIETIZZAZIONE .....sciicrziie 
C.s. Con invasatura ad aderenza totale ....................uusucrerrereerenen TR 
n ECAMMONAO: isciiiiicsbiicivaririonianecidazea piccante toasdatiansrentrasisene ni dereiona % 
— pier amputazione interécapolare con estetizzazione ................,...... 
>» C.S. Con invasatura ad aderenza totale .....................otttttrrn 
— Adattamento ....................cssrccerererse neri erere ceca ne cine venionizin ezio nraesecienio 
— armatura in plastica ........................ IueuuRsriGaeiaerazenis aria di debReve basano 
Mano: 

— con dita rigide .............., CRAS RIETI RE RISE CIONI LO 
i FOVISIONE sci veiiviciciiii ritiri ARCA ar tiara 
— con dita atteggiabili .............cccrrcrarerererecereezesionazeseszessenecanconzenianione 
se E@VISIONE: si izicni ian are ita niininta sissncetra ssaa iosa niveienaci sarai rss ite 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......................00.. soia 
— FEVISIONE e... tttrrrrrrreraeerenizazenione PRARA TIA RARI FI 
— con 5 dita articolate ......................orrt iena beast iaia 
cn FOVISIONO: siii care enel irene nanne saienie eee rerlisiasiiaivrera 
Polso: 


— TOVISIONO: Giri rene cena cain rasi 
— £8 FOÎAZIONE PASSIVA ..........tittctrrrrrreerrarineeeeseceeeeenisenisecesicanene 
isi 
RTOVISIONE! Licia perineo SSRHIA ENT RR ALA Ia corea atei 
— SÎEFrICO PASSIVO ...........verttrrrrrrrrereo RRRROCIESANA isso dinsriserizeizae vi 
— [YAVISIONE ..............scereerrtrrrerirrererarzee ArassosizeseranisesseonisionIsesecenesecezeo neo 
— sferico passivo con bloccaggio stasi ile Re cano 
, 
— [FEVISIONE .......cctttttttrrtt RICCO CERERE E PRIORI SERRARA 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE 
(scheletrica) 


Vengono costruite per î seguenti livelli di amputazione: 
— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disarticolazione di-spalla 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO 
E’ costituita da: 
— mano estetica: 


— Con tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 


Ma 
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|_ccoma | memo — 


20.91.1831 


20.91.135 
20.91.136 
20.91.1397 
20.91.139 
20.91.140 
20.91.141 
20.91.143 
20.91.144 
20.91.145 
20.91.147 
20.91.148 
20.91.1458 
20.91.151 
20.91.152 
20.91.153 
20.91.154 


20.91.155 
20.91.157 
20.91.159 
20.91.161 
20.91.163 
20.91.165 
20.91.167 
20.91.169 


20.91.171 
20.91.173 
20.91.175 
20.91.177 
20.91.179 
20.91.1817 
20.91.1893 
20.91.185 


35.650 


221.700 
299.900 
75.550 
126.600 
299.900 
64.150 
247.500 
330.950 
64.150 
250.000 
330.950 
64:150 
286.900 
934.900 
64.150 
91.950 


169.300 
32.100 
123.900 
32.100 
231.950 
32.100 
536.450 
32.100 


32.100 
24.100 
62.800 
32.100 
116.550 
32.100 
161.750 
32.100 
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= 


— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— Con articolazione plurìassiale 
— gomito con articolazione con bloccaggio 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— guanto di rivestimento 
— con o senza bretellaggio 
— estetizzazione esterna in materiale morbito con calza di rivestimento. 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con polso fisso, articolazione al 
gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno 
ancoraggio, senza guanto di rivestimento) 


con mano con tutte le dita figide .............Lennnttttrttttirrreerre rien 20.15.600 908.850 
con mano con tutte le dita atteggiabili ................ erre 20.15.700 1,072.100 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ....................... 20.15.800 1.073.650 
con mano con 5 dita articolate ............ecrcrtttrrrrrererrescerserionereneninaeee 20.15.900 1.317.750 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE 


E' costituita da: 
— mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— con tuite le dita atteggiabili 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molia 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— con articolazione pluriassiale 
— gomito can articolazione con bloccaggio 
— spalla: 
— con articolazione pluriassia!e 
— con articolazione sferica 
— Invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— guanto di rivestimento 
— con bretellaggio e allacciature 
— estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento. 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (con polso fisso, articolazione 
al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo 
bretellaggio, senza guanto di rivestimento) 


Con articolazione sferica alla spalla: 


— con mano con tutte fe dita rigide ..............ttttiirrrrereziziine 20.16.6009 1.374.150 
— Con mano con tutte le dita atteggiabili .............................v- 0 20.16.700 1.429.050 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ................. 20.16.800 1.579.650 
+— con mano con 5 dita articolate ........................ bisuassaian ni niliudeti tie 20.16.900 1.823.600 
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Con articotazione pluriassisie alla spalla 


— Con mano con tutte le dita rigide ...................ttt creare agata 
— con mano con tutte le dita atteggiabili .........................esecrcrrrccrerzeee 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ................ x 
— Con mano con 5 dita ‘articolate .............nntttrrtrttrrrrrrreecereecezizonenioo 


PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (con polso fisso, articolazione 
al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo 
bretellaggio, senza guanto di rivestimento) 


Con articolazione sferica alla spalla 


— con mano con tutte le dita rigide ............... REA RIPCIO ina 
— Con mano con tutte le dita atteggiabili ........... PSI RICER 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ........ pudesanta 
— con mano con 5 dita articolate. ................-....vrrrtrt ERI RESTO 


Con articolazione pluriassiale alla spalla 


— Con mano con tutte le dita rigide ......................-...csvrresereer PST 
— Con mano con tutte le dita atteggiabili ...................oercsccrrrrrcricrionoo 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ................. 
— con mano con 5 dita articolate ............................. RARA EROICA ETICI 
AGGIUNTIVI 


Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo € posi 
LVO .......... RAR SCA IOSTTTAI FRASI ARES ESTERI EEA 
GUANtO COSMETICO di FIVESTMENTO .......... nette renreeresrerene nere 
Polso: 

sr COLEZIONE: sio ai ie dite 
— pluriassiale .................eecesrcrrrrrierrinn Rasfulieniza ni vsicivainicnniriarirae 
Trazione di sollevamento avambraccio ................... cina nio 
Invasatura ed aderenza totale: 

— CON presa DIECFANICa .............c.ttttrrireerrcenee ni eeeeceeeeee iene cine rane 
— cono senza presa di spalla ....... RITIRATO bll 


RIPARAZIONI 
PER PROTESI DI TiPO MODULARE (scheletrico) 


Smontaggio e rimontaggio: 


— della mano ............... IAA NNT culinaria 
= 108 POISO. socrate renna erica 
— Hel GOMILO ........atttt Le oRa Rea Eni na nanni aaa seenintarasica ia rinia tea sicbecio 
sia. (Gella SDA! siiiicriccericssiaticniitiziszcnniviirinaa io nera das iazi nitriti idr 
Articolazione intra ed extra rotatoria ..........................c rire 
1 TEVISIONIO: i creata e cataratta recanati editti 
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla: 

— sferica .......... HESIFARICI SINO OLA NEI SPINTI VA Testi serrate O 
——_ FEVISIONE ........scecrerrrrrtoranerararosa becavonanaosecceneoce amen ano ntaesiscss cessa senasezIs0$ 
= PiUriassiale ....;;.1circiriianiiria eric datario listen 
— TEVISIONE Le ERRE ARI TA psaidagiananiiinenia enicininena 


20.17.600 
20.17.700 
20.17.8600 
20.17.900 


20.18.6090 
20.18.700 
20.18.800 
20.18.900 


20.19.600 
20.19.700 
20.19.800 
20,19.900 


20.85.051 
20.85.053 


20.85.055 
20.85.057 
20.85.059 


20.85.061 
20.85.065 


20.90.20 
20.90.203 
20.90.205 
20.90.207 
20.91.201 
20.91.203 


20,91.205 
20.91.207 
20,91.209 
20.941.211 
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asse» 


1.226.850 
1.330.600 
1.363.500 
1.607.250 


1.396.000 
1.410.250 


‘1.532.700 


1.776.950 


1.229.900 
1.244.500 
1.366.550 
1.610.800 


197.300 
161.750 


63.50 
320.100 
46.100 


145.400 
158.450 


48.250 
48.250 
48.250 
48.250 
168.800 
64.150 


498.450 
48.250 
324.800 
48.250 
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[esse] meo 


Bretellaggio: 

— per protesi per amputazione di braccio ....................... Ae 20.91.2133 60.100 
— per protesi per disarticolazione di spalia ................. dessrniszinizizena 20,91.215 89.900 
Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo e posi. 

TIVO ....uvricrirerereo AIREFIZREI Guimassasrenisngetiacinzianenzat lesiiaiindoi dussvsssssianata 20.91.217 162.350 
— adattamento ........... redditi dai galilei de ipladiceriva sive ciiiaciaieniro 20.91.219 32.100 
Calza di rivestimento per protesi: 

— per amputazione di braccio ........................verrcrrrrererrecenirizenzanioneo 20.91.221 74.700 
— per disarticolazione di DIACCIO .........ectrtcrrrrrrrrrerrerirenzerionionizonee 20.91.223 78.350 
Cinghia con fibbia CON Attacco ....................rerrrrrrrrrreereore snveniezeozeneoeo 20.91.225 17.050 
— CINGHIA .........v FARSI SARI CONERO TIARI OVARO SO IRR RARE UNE ADI ORTI A 20.91.227 8.800 
— fibbia con attacco ........... puesieszta Fani aierinanteeriasaluaivarsssiontisasiasanzante +0 20.901.229 9.050 
Gomito con bloccaggio nossa VEE RIS CERTI ORTA i 20.91.231 224.450 
_ TEVISIONE ....neicmrerrrercerereose sugiolaiad RARA SIIT idrato 20.91.2393 64.150 
Guanto cosmetico di rivestimento ....... liana aAsorionie dai a rariizinee date 20.91.235 161.750 
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo: 

— per amputazione di braccio con anello di collegamento desc 20.91.2397 330.950 
— c.s. con invasatura ad aderenza totale .............................veersventrre 20.91.2398 359.450 
== Adattamento: .iui.ciiccnrirri iii ernia spanna 20.91.239 64.150 
— per disarticolazione di spalla con estetizzazione .................vvxveerero 20.91,241 330.950 
— C.s. con invasatura ad aderenza totala ....................esr.o.rerrrrrrrrrrrre 20.91.242 353.400 
nici GRAMAMENIO. sivcicriciziori cesso rice zitiairiiercinaiitacercirvsriici 20.91.243 64.150 
— per amputazione interscapolare con estetizzazione .................vv - 20.91.245 384.900 
— c.s. con invasatura ad aderenza totale ...................... nirandissaodizoae 20.91.2485 398.800 
— .ACAMHaAmMeEnNio siciliane iti rrrnindanaei sismi 20.91.247 64,150 
INVOIUCIO MOFDICO ........cttrtriererie rice nec nere nera zez ezine eci ere siena ziczzenionicea 20.91.248 91.950 
Mano: i 

= Con-dità rigide rile Lasa P 20.91.249 169.300 
— revisione . RITA NEON RICREARE ENNIO 20.91,251 32.100 
-- can dita alteggiabili RI RE FIR ITR RI 20.91.2539 123.900 
= TEVISIONO sin csiriiinivrcnn erica ransaiiagva sgeantaani cei Ragcasienirancia sean 20.91,255 32.100 
— con 4 dita rigide e uva articolato A MOIÎIA ...............crrrrrrerrerrcenoo 20.91.257 231.950 
— revisione . RINO SIRO RO EN RARI NF PINIONIRE IO 20.91.259 32.100 
— con 5 dita articolate . PACERERTA AREA RIVIERA A LOI SEEN DR. 20.91.261 536.450 
n TEVISIONO" diocesi 20.91.263 32.100 
Polso: 

ne ÎISSO silicati RIPPER 20.91.265 103.400 
— TFEVISIONE ........Lmneettrtttrrerrerrazesee iaia 20.91.267 32.100 
— & FDLAZIONE PASSIVA ............enttttrtrrrerrrereererioziose senz iniaricinreneno " 20.891.269 277.950 
as TENIGIONO ili Arata 20.91.271 864.150 
— pluriassiale ......... RSA IERI SIRIO CRIARI RAI DOVE ORA PORRE, 20.91.273 332.100 
= LOVISIONO: iisnccziiiritriririacaciani ani nnetrentiarennedialata toracica adi iii i 20.91.275 32.100 
Rivestimento completo in materiale morbito per protesi: 

— per amputazione di DFACcio .................nttrrrerrarrere ssi 20.91.277 142.800 
— per disarticolazione di spalla ..........................--.sscsrrrriresee nivetudzionee 20.91.279 152.900 
— per amputazione interscapolare ITA AA IRC PRIORE RRRAPA 20.91.2801 196.900 
Tubo distanziatore .......................rsrrssrerira re nicer eci zicie ene siena neenenioreeinnese 20.91.283 116.350 
— elemento di collegamento del tubo PRI AR RETRO CO CORTE 20.91.2085 107.500 


—- 0- 


PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO 
L'ENERGIA CORPOREA 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
— metacarpale 
— disarticolazione di polso 
— amputazione di avambraccio 
— amputazione di avambraccio con moncone corto 
— disarticolazione di gomito 
— amputazione di braccio 
— amputazione di braccio con moncone corto 
— disarticolazione di spalla 
—- amputazione interscapolare 
— malformazione congenita 
E' costituita da: 
— Mano: 
+— reversibile 
— irreversibile 
— Gancio funzionale 
— Polso: 
— a fotazione passiva 
— a rotazione attiva 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio 
invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita 
su modello di gesso negativo e passivo o armatura metallica con brac- 
ciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone. 
Articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del brac- 
cio, guanto di rivestimento, cuscinetto salva indumenti, bretellaggio 
compicto di fili di trazione e relativi attacchi, per il cornando dei movimenti. 


PER AMPUTAZIONE METACARPALE O DISARTICOLAZIONE DI 
POLSO, 0 PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (poîso a rotazione 
passiva, senza guanto di rivestimento) 


Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 
{senza Mano e Gancio) ...................rrtrrrrrrreiereenionenion lita 
Con mano reversibile ...... RANA EE RE A NE RNA 
Con mano irreversibile ............tttttrrrrrrrcerere serene nie rinersrenireoniarenizonze» 


PER DISARTICOLAZIONE Di GOMITO (ton aste laterali articolate per 
la flesso-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra-extra 
rotazione,polso rotazione passiva, senza guanto di rivestimento) 


Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 
{senza MARNA 8 GANCIO) ............ntttttttrrrrrerrrrererre nie nere sens coniare venioneno 
CON MANO reversibile ............enttttttrrerrererirrezraseneeseericererenenevenieneene 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con articolazione funzionale per la 
flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva 
per la intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza 
guanto di rivestimento) 


SES, | pe 


Serie generale - 


ICE 


20.40.200 
20.40.300 
20.40.400 


20.43.200 
20.43.300 
20.43.400 


847.800 
997.300 
1.234.550 


1.396.500, 
1.740.550 
2.057.600 
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Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 
{senza mano e gancio) ............ RARI IAA REC ala vircinietaciene 
Con mano reversibile .......................osrrarrrererie nie cio niziorazenzzonene aiasiianronio 
Con mano irreversibile ...............rrrrerrrerrcerereren ione ne szareenio rese seneoniconzonie 


AGGIUNTIVI 


Gancio funzionale con attacco: 
— tipo standard în lega leggera ...................u agosicssia siae sgecastinzàa ; 
— tipo per lavoro pesante in acciaio .............................-..csrccrerreeezenieo 
Guanto di rivestimento: 
— cosmetico ,................ RCA EEA IAN RIDIRE PICOCOL CEE PE RENO I RRAEA 
«+» di pelle per mano ortopedica ........... RECANTI ioleccaninsie 
— di filanca ........ Fortuianeladiaagiiazionibianiciazzcini PIRATE IAROSHAE . al paio 
Con mano intercambiabile con attacco: 

=-TEVOFSIDINO .c;ciii ia cenni iaia iano pate ara rinite 
— irreversibile 
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito ...................... 
Polso: 
— con articolazione attiva di prono-supinazione compieto di calotta di 
presa dei MONCONE ...........eetttttttrttrerrerirrrrererizerereneerenesee nie encenioninioo 
— con articolazione sferica passiva con DIOCCAggio ..............c..vrr 
Invasatura con rivestimento totale al silicone ......... incarna 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio: 

= Gella mano fui liane ian DL Lea 
avide DOGO irc ideati rieti abolire 
n GR GOMMO: ice 
Allacciatura: 

— elemento mobile 0 fiSSO ................vsvrrrrrrrrerrerircenicinne cinici siena einen 
Articolazione funzionale per la flesso-estensione con bloccaggio del 
AOMHO A TAZIONE ...........escrrtttrrrrrerevrareviseeres cercereenaonieraneona cane veneonenconio 
— Unità sollevamento avambraccio .....................soerrrererrererericeoneonesenio 
cri FEVISIONB ‘srirricrri ria creiiciasnnenicanitiionidago ne pivsReda sense diarrea 
— cavetto trazione ................ PIAPESACRE RS ARRIVA A CAIELE VRISIOIRETE CN 
Aste articolate laterali per ia flesso-estensione con bloccaggio, a tra- 
ZIONE: sisscriinciierasioczisicne ERRORE VI IENE AROCICIE VOR NARRA 


+— particolare meccanismo INTENTI cir lar 
— revisione ........ IRE SRIE IPO CEVA VO CIT SO CESAR OIRE ERI SORDI RVPO GERE I ESRI 
— cavetto trazione ................,............s> IRE SPE RICI RIO RIELE TESORIERE 
Attacco: 

— Per MANO... PRE RSI RAT RENI SEI EROI 
— DEF DANCIO! criniera teri isaiariciii 
Braccialino: 

=: CON_ANAOCIA Uro: csc ra a eriiiiraiia “ 
— con allacciature ed Aste ............L...nnttrrrrreer eran irerenercener cre sienenioni 


Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine: 

— per protesi per amputazione di avambraccio: 
= UNIALOrRO ":.. citrina aerei ian divisi 
— Milateralo ....icnl ara 


-_ 72_- 


Serie generale - 


ICE 


20.44.200 
20.44.300 
20.44.400 


20.85.501 
20.85.503 


20.85.505 
20.85.507 
20.85.511 


20.85.515 
20.85.517 
20.85.519 


20.85.521 
20.85.523 
20.85.529 


20.90.501 
20.90.503 
20.90.505 


20.91.501 


20.91.505 
20.91.506 
20.91.507 
20.91.508 


20.91.509 
20.91.10 
20.91.51 
20.91.512 


20.9 1.513 
20.91.515 


20.91.517 
20.981.519 


20,91.521 
20.91.5293 


1.534.850 
1.676.900 
1.906,500 


482.200 
884.650 


161.750 
52.350 
35.650 


248.650 
619.500 
221.050 


361,150 
202.700 
98.600 


33.200 
49.500 
49.500 


20.000 


579.600 
256.100 
66:100 
44.350 


613.350 
195.250 
81.750 
44.350 


287.150 
287.150 


74.200 
203.150. 


87.550 
154.950 
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esa ] es 


— parziale per amputazione avambraccio: 
= ‘Unilaterale Gli lnalaaan aAara 
«bilaterale... alianti alain 
+ per protesi per amputazione di braccio ...........................vcsrrrrrrrero 
— parziale per amputazione di braccio ...... sadico AA rana parare 
Calotta di presa del moncone, per la prono-supinazione attiva su modello 
di un NEGALIVO E PASSIVO ............L.onttttttrrrterrerre serie cronenionenicenazione 


Cinghia ................. IR RARI SIGION ICI ARIES TIE RAEE OE CIA SINIS RARO ERI 
Cuscinetto salva INDUMENTI ..................iriirrirrire rie iecieiieiininiano 
Filo di trazione con relativi attacchi: 

— per protesi per amputazione di avambraccio .............. diglentlana no 
— per protesi per-amputazione di braccio ....................rrrrerirrrennicea 
Gancio funzionale con attacco: 

— lipo standard in lega IEQGEra ......................rtttrrrticrenerereernzonase 
— tipo per lavoro pesante in acciaio ................. noterete rierierenionioe 
TEVISIONE: .sviciciarecazzonereneidinisrizoni cvvicosiznionerasiicat por asria inner raari tate 
elastico per chiusura n. 5 Pezzi ................eerrrrrrrrrrerreezierenizonienio» 
— molla semplice per chiusùra .............. ia 

molla doppia per ChIUSUFA ..........unttrrrrrrere rien ereeionenissaresenionioneo 
— nvestimento ganasce M. 10 Pezzi ...........tttttrrrrcceerersrenirzonioni 
Guaina con attacchi terminali ........................ocrrrrrrreren zeri rene cizioninicione 
Guanto di rivestimento: 

n (COSMEUOO: siii ne Berlina 
+— di pelle per mano ortopedica ..................-.rccrterrerrrn are rinienierioeiziono 
di Manta iii lariana casati si. A paio 
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e posi- 
tivo; 

— per amputazione di avambraccio ........ 


— (C.8. con rivestimento totale ai SILICONE ...................riirrinnnr 
— adattamento . cis RR ZI IFAC TESO NGI 
— per amputazione ‘di braccio . NIIR TAN TATE CROCE SALO ASIA SITOCAT È 
— c.s. con rivestimento totale al SILICONE ................tcitrrttrrrrrenirne 
— Adattamento iui 
Mano: 
n TEVEMSIDNE rara 
= TEVMIIONE ..Lseecciccrinzedivninininanivininranciianeizre tacere nici vnisai cnr 
mì NIRVESSIDIEO. s:cscctiicicirninrariadisinic inn ivati sirene rà sana is scannto RRPRARESIA 
— TEVISIONE ......... PREPARA PENE EIA RIE iviniantsonSsas iaciavie 
Moltiplicatore di ampiezza per |’ articolazione del GOMILO ............... 
— POVISIONE icaro 
Polso: 
— A FOTAZIONE PASsiva .....................sc. setter rrrerer aree anice nenionee rie nieneazene 
= TOVISIONOE: ro nanpiaiana 
— a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano 
e del gancio .. TZ IRE ORI RITTER 
e FEVISIONO: ..,. sinti Rein canine natia ivano 
— con articolazione di prono-supinazione attiva. sù sicilia 
— revisione . puinesate PRIORI tiara 
— con articolazione sferica passiva, con ‘bloccaggio . RSA ORO 
— FEVISIONE .........ctttrrrrrrronienziniriee RIFERITO ORTI RARE ORE 
Armatura metallica: 
— TEVISIONE ..... A ARR OTT RE RO ORA RISO gi 
— Braccialino metallico ...............0.010000 FERISCE RR VISI ARESAOT 


Ndr PEA 


20,91,525 
20.91.527 
20.91.529 
20.91.5391 


20.91.533 
20.91.5395 
20.91.539 
20.91.541 
20.91,543 


20.91.545 
20.91.547 


20.91.549 
20.91.551 
20.91.553 


20.91.555, 


20.91.557 
20.91.559 
20.91.561 
20.91.563 


20.91.565 
20.91.567 
20,91.569 


20.91,571 
20.91.572 
20.91.573 
20.91.575 
20.91.576 
20.91.577 


20.91.5739 
20.91.581 
20.91.583 
20.91,585 
20.91.597 
20.91.589 


20.91.5917 
20.91.593 


20.91.595 
20.91.597 
20.91,599 
20.91.601 
20.91.603 
20.391.605 


20.91.0607 
20.91.609 
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84.450 
168.600 
182.350 

87.850 


170.250 
33.200 
9.550 
9.050 
28.200 


51.850 
51.250 


464.700 
821.900 
16.600 
18.000 
45.400 
37.100 
102.600 
79.750 


161.750 
52.250 
35.650 


244.800 
343.250 
28.800 
255.300 
353.700 
28.800 


244.800 
49.500 
527.600 
49.500 
265.500” 
49.500 


41.300 
16.600 


287.150 
33,200 
524.550 
49.500 
259.400 
49.500 


38.550 
138.800 
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[_cooce_] eezo 
PARTICOLARI MANO REVERSIBILE O IRREVERSIBILE 
INVOLUCTO MOTDILO ......ccvtrriirre rienza reiirzzaz ie nizo rie niazazazezenionioneni TIRO 20.91.620 91.950 
Gruppo dita (indice-Medio) ..........................rrrrriricmiziseriionizianenieniene 20.91.6022 29.500 
POIICO sisiiricrnicinen siria cara asinra i snscirnecinivzini RENATE RICE SOOTTIRA 20.91.624 25.050 
Biella e leva collegamento ..........................rcrrcrrrreei enzo rire nnenzienerionzon 20.91.626 51.250 
‘ Attacco filettato .............. ) eta da ziativa rina jiliosedia zincata 20.91.6268 42.100 
Molla chiusura ................... PRRRORIZOI RE RAR ERICA PRAIA 20.91.630 12.600 


PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO 
L'ENERGIA ESTERNA (elettrica) O ENERGIA 
MISTA CORPOREA ED ESTERNA 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione e malformazione 
congenita: 
— disarticolazione di polso 
— amputazione di avambraccio 
— disarticolazione di gomito 
— amputazione di braccio 
— disarticolazione di spalla 
— amputazione interscapolare 
=— peromelia di avambraccio e braccio 
— focomelia 
— amelia 
Sono costituite da: 
— mano elettrica 
—manipolatore elettrico per lavoro 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— a rotazione attiva 
— a rotazione elettrica. 
— con rotazione sferica passiva con bloccaggio 
— polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica. 
manipolatore) 
— gomito 
— con articolazione funzionale libera 
— con articolazione funzionale, con bloccaggio 
— conarticolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione 
— spalla con articolazione a frizione 
— invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione conge- 
rita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale 
con presa olecranica, con.o senza rivestimento interno ai silicone 
— componenti elettronici: 
— comandi micelettrici 
— batterie 
— Carica batterie 
— guanto di rivestimento 
— con o senza ancoraggio: 
— bretellaggio con relativi attacchi 
— bretellaggio completo di fili di trazione e retativi attacchi per il 
comando dei movimenti 


se 
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PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE O PER 
AMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione a rotazione passiva, comando elettro- 
nico per d'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio ............ 
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; comando 
mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio 

Con mano elettrica, articolazione attiva di prono.supinazione det polso 
comandata dall’apice del moncone, comando mio-elettrico per l'apertura 
e la chiusura della mano, senza bretellaggio ............. dosibinisiirizarriia 
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso a comando elettronico, comando mio-elettrico per l'apertura e chiu- 
sura della mano, senza bretellaggio ......................arrrrcercrereera SPAGO 
Con mano elettrica; articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, comando mio-elettrico per l’apertura-chiusura e prono-supinazione 
della mano, senza breteliaggio .................. Gulsanisina dans sdaatdirinensetiaa 


4.002.700 


4.244.450 


4.361.250 


5.940.400 


€.588.700 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
lazione del gomito con aste laterali articolate per la fiesso-estensione 
del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiu- 
sura della mano, con bretellaggio è fiti di trazione con relativi attacchi 

Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio 
del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura 
e prono supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione e rela- 
LIVI:AMACCI sisi eti irrriaa nda niainnenna pali reedinananiii pnt 


5.030.650 


PER AMPUTAZIONE E PER AMELIA DI BRACCIO (senza guanto cosme- 
tico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste late- 
rali articolate per la fiesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, 
articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con 
comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretel- 
iaggio e fili di trazione con relativi attacchi .............ecrrctrrrrrerrereerroo 

Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio 
del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione 
del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono- 
supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attac- 
CEI: scsririrriirsiii ian Sicuiaceatinia ni sn riiandti luGnusasencassasis te dgraesii dritta 
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
lazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura 
della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio 
Con mano elettrica, articolazione eletirica per la prono-supinazione del 
polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, comando: mio-elettrico per l'apertura- 
chiusura e prono-supinazione della mano flesso-estensione e bioccag- 
gio del gomito, bretellaggio di ancoraggio. .............. aa IE 


5.104.150 


6.357.450 


7.572.500 
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tu siti 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA, PER AMPUTAZIONE | conce | Prezzo | 


INTERSCAPOLARE, AMELIA E FOCOMELIA (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- | 

lazione elettrica del gomito, articolazione a frazione di intra ed extra rota- 

ziane del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mio- 

elettrico per l'apertura e chiusura della mano, fiesso-estensione e bloc- 

Caggio del gomito, breteliaggio di ANCOMAGgiO .............vvrrrrcrrizzioneenne 20.61.100 6.905.500 
(on mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 

polso, articolazione elettrica dei gomito, articolazione a frizione di intra 

edesxtra rotazione del braccio, articolazione a frizione dispalla, comando 

trio-glettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e l 
flusso estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio . 20.62.100 8.261.300 
Con mano elettrica, articolazione elettrica per ta prono-Supinazione det 

polso, articolazione elettrica del gomito, articotazione a frizione di intra 

ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiu- 

sura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio | 

del gomito, bretellaggio di ancoraggio: 


—- senza articolazione della spalla ............................. Sidia gusisiziainira 20.63.100 7.527.350 
— con articolazione a frizione della Spalla ................. rire 20.864.100 7.852.250 
AGGIUNTIVI 


E:acciafino con aste di collegamento d'avambraccio, con breteliaggio 
e tilo di trazione per la flesso-estensione {in caso di limitazione della fiesso- 


estensione del GOMiIto) ......................... vert rrrresrererioreriensecenneceoneo PERICA 20.85.701 240.650 

Manipolatore elettrico per lavoro per tutti i tipi di protesi funzionali che i 

utilizzano l'energia estrna (Elettrica) ...........crireereeie rene renzezeericenoo 20,85.801 2.098.650 

Guanto di rivestimento: 

- COSINELICO ......cuictttrtttertrcicerereraiieniiee ese eeasceszeicanianio sei ei da 20.85 803 161.750 
di peli per Mano CITOpedica .........uuiirrerrenrerene Li 20.85.805 52.250 

— di filanca ......... Fioniaattnatacno gia FRORRSRIARIR RI ROERO REA A cal paio 20.85.809 35.650 


Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam- 
‘hiabilita fra mano elettrica e manipolatore elettrico, attacco rapido (parte 


AVEMIMACCIO) scita finzane sbarcare cia , 20.85.9813 332.300 
Rivestimento totale al SIICONE ......Mu.eertcrrrirrrrisrncere nine cio reazccnerisizeezeoe 20.85.817 98.600 
Mano con inserto per iniercambiabilità con dacia elettrico (parte 

IMANO): sscsicrnas tica siriana etnei divieti iecasnnaste zan visreioni cib aseisanisiaieverizzzsiae 20.85.9193 252.950 - 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio: 

— della mano... crea ilaele alinea 20.99 701 49.500 
— del polso ............... oa Ria EAGFERCIAE 20.99.703 33.200 
0 GO ce 20.939.705 49.500 
«'U6Na Spalla... Matta à 20.980.707 50.950 
— dei componenti elettronici .........., RR SI RORE SORIA “ 20.90.7039 33.200 
Guanto di rivestimento: 

— IN BIANCA .niiiicierineerenar crescere rienza nie sie rinizirizzeneenezone AÌ paid: 20.91.699 35.650 
— IM PEHO sci aaa ie 20.91.700 52.250 
=: COSMETOO: sicilia aaa rata 20.91.701 161.750 
Mano: 

— completa .......... PRELATI Ii ariete sani S 20.91.7039] 2.232.750 
==" ARIA silice na atei Dr, 20.91.704 102,300 
— involucro morbito (armatura di plastica) ....................rrrerrerea sie 20.91.705 106.200 
= POINDO -cscriiriniiric iaia CN E EVA 20.91.706 75.550 


eli 
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— meccanismo interno ............-........ccccrrerrrrrrrereranarienze nisi anenisorenioneneo 20.91.707 
— dita (iNdice-MEdi0) ..........ecnnrcrrrrrre serie sicne een zone vepaneenneniennzonenee 20.91.708 
— revisione Meccanismo INterno ................. tt daviaientazeaenebscseetate 20.91.709 
— fiZIONE ................ vere NEHGRA AR int ndazi tecni satana saldate lancia veensssitetae 20.91.710 
— telaio COMPIETO ..........cettrtrtrtrtiicirerrre adalascacraabii ve ca Adani ceceno Ù 20.91.711 
Dit. 11:1> 1.0 SFP RIONIRBC RE ESE IDO ANTICA INNER LIVRE RETURN OTA ANIA POOR RIE REI 20.981.712 
— revisione telaio completa ........... sueivzi cani cenni VERRI EI EA fut 20.981.713 
— motore e 1° riduttore .................. RETRO presenta zionizna VEESERIEA NESS 20.91.714 
=" MOt0re CIettrito d.iciiicniasrincuani anita teianiira enna iris ine 20.91.715 
Polso 

— a rotazione passiva ................-.-.-vrrrrrrrrrierreraza nave eroresazaznenezen scorie ® 20.981.717 
— TEevisione ...... IRAP E RARI EATI TIFARE SEE NSA SA marasnio CITTA 20.91.7139 
— A FOLAZIONE AlliVa .........rtcrrreronerenicerinieionazonae ssannennanzen sani sesannoo 20.91.721 
— FEVISIONE LL... sladadis I i deaaiini 20.91.723 
— a rotazione elettrica ................ EIA ER I CRSIOIO 20.91.725 
— FEVISIONE ....meettcrtrrrrriree i dessha fi ia drag dedidadatoliacicircencit ACTA l 20.91.727 
— attacco parte mano ................. PIRA IRR NOE ORE RATA RNICAI 20.91.729 
— attacco parle AVaAmMbDIaccio ........................rrrzzine. sveriazioritani 20.91.731 
— MOLOFA CIEttricO ........c.mctrtrctttrrerrereraresienecessenserenzanizionesecorecenenie 20.91.733 
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e 

POSITIVO e... RITO I RITO REA CRI TA 20.91.7395 
— adattamento ........................v.01 Tali ra ila egeiaiian ascii cita deriadaanidiane 20.91.737 
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e 

positivo ...... RR ATA RO IAA ia 20.91.739 
Gomito: 

— completo attivo (cinematico) ............................ RR RE STIA 20.91.741 
e. FEVISIONE ilesrrrcanizie ninni nriinin indiana inaiadianenizonaneia Panic anadi pienirine 20.91.743 
+— asta dentata o particolari del bloccaggio .......................... ........... 29.91.744 
- Giuttrico CUMPIELO ............. NRE I IRE RO RE CNE DOES ERRE IRINA RE 20.91.745 
— MECCANISMO INCEFNO ........,.....1sccrrtrrtrrrrerecrenesenecenicecenecioncorereesseneneni 20.91.747 
— Sostituzione dei due Motori .......................... ERO STI CROATE 20.91.748- 
— [FEVISIONE ......,..... 0000 20.91.749 
— INVOÎUCPO ESÌELICO ..............renttrtrrtrterrcezienicerezeeo PRECI sialindiaii 20.91.751 
i 1RRO: GNEO: iiirlaaaaarasi 20.91.753 
i FEVISIONE cicoria reina aaccealnpseinaansierein ilaria 20.91.755 
Avambraccio completa per protesi di DFACCIO ...........................r 20.91.756 
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo 20.91.757 
= ECAUAMENIO: scsrtniicriirrricrinrriridircnrnrra ninaiiganazionezeniorecia cina i 20.91.759 
— bretellaggio COMPIEtO SEMPlIce ...............ttttttttttrtrrerirererioroneo usa 20.91.761 
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso» 

estensione del GOmMIto ....................cssrerrrerrrerroro Sosnalivanadianica nea snsstasso SE 20.91.763 
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso- 

estensione del gomito con moltiplicatore di movimento ...................... 20.91.764 
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso- 

estensione del gomito con compensatore per bilaterale .. n 20.91.765 
. Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam- 

biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la 

corrente, senza fili di CONEGamMEnNtTO ...............otrttrtrrrrrrrrreorevericionione ata 20.91.766 
Spalla: 

— articolazione a frizione ...................... alare PETS 20.891.767 

— FEVISIONE ...cvsccorrrrcrereresere ezio neseorienecezenizcareni Cllalela SOVCOIGARRO NERA 20.91.769 

— collegamento estetico gomitofspalla ALII iii ria 20.91.7714 
invasatura su modello di gesso per disarticolazione © amputazione. 

interscapolare 0 amelia 0 focomelia ...................oovscrrrrrreno anda iazzone 20.91.773 
— rivestimento interno totale al SÌIICONE .............scrrrrttrrrrererrererenereo 20.91.774 


Serie generale - n. 


| cooce | mezzo _ 


545.700 
329.950 
68.950 
200.700 
605.600 
97.400 
103.750 
247.850. 
183.150 


59.450 
17.050 
558.500 
207.250 
1.130.950 
138.350 
529.700 
168.600 
183.150 


1.253.300 
173.050 


502.550 


843.000 
138.350 
247.850 
1.499.900 
793.950 
331.350 
138.450 
126.900 
647.950 
138.450 
567.000 
1.256.500 
173.050 
87.650 


126.900 
148.100 


254.100 


332.300 


536.550 
103.750 
259.750 


1.446.900 
98.600 
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DIRITTI. 


Batterie: 


ESTEINA G VOI... cicci iiccrerizeeciane IRA TT 
estema 12’ voltata iraciin int 
Interna 8 VOL... RIA RIA ROTA 
interna.42'VoM-. citi larici creta cera ica 
rEVISIONE  DALLErie:...c.;csrcsriiricinitanicnio nec rice iaia venricnanianinice cine 
presa sull'invasatura per la ricarica della batteria ......................... 
Carica DAlteria:;..u; Giri livore iranica 
canca batteria AUTOMALICO .................ccsrerrrrrrrrticneonierrconeonncazioninnisore 
CEVISIONE' 0.stcitintiniiucaricsini nei bivennnsionrinscanio Jesensidicrsonzasesrasorandiaziniciane 
cavi di raccordo batterie esterne ................... dei irta ira 


Circuiti con 2 elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio: 


— elettrodo per cani e lina an ez mio- 
elettrico . vescisstis dann sa daaleaso cuiicasiazastà 
—_ revisione . ASI Regia nin sissa seseoneblisaincaesasii 
— parte terminale ‘del circuito elettronico .. cesare sosagiaa i iraznininia zioni inini rane 
i POVESIONE $ nni eclatanti aroeirioire starinri 
— cavi di collegamento con connettori ......................rsrsrrrrererirrsesinerane 
— gruppo di raccordo con interuttore e presa per ricarica barterie .... 


idem senza interruttore @ Presa ..................... tiri erre 


Circuiti con amplificatore doppio: 


amplificatore a due canali per comando dirle 


— FEVISIONE ....oeesrrtrrrrcererenienrenveneroresenioeareneneeionieninanncenatee ipaevazsissvnssinnti 
— parte terminale circuito elettronico ....................... sit siarazioinio sabati 
mi: TEVISIONO scita inni iririrnnianla Parenninsaeialvanirenro nas iiteenaves soa araniazindsiadcià or 
— cavo di collegamento con Connettore ..................... vr 


Circuito comando eiettronico: 


microinterruttore 0 micro-sensore pe comando elettronico ............. 
parte terminale circuito Elettronico ................. e irrereriieieeoo 
FOVISIONE ....... HELNZLIZINCAI CRIS Pane nananana ine cesti scad scanesenezonzeeianizazeni 
cavo di collegamento . RARO ITA SITO OSIO OR O 


Manipolatore elettrico: 


e COMPIBIO! ..ccititriiniianicaziin area di itinere ata carne 
— MOFBOFIAUILOFE ..........,,........ccseerrtrtert disinaeziasisiarzarionie pi cai'asetizi veci 
n MOLOFO: riscritta air rare 

n TIGUIOTO:  .scicscttiiiirreniririnniinreiazzone ra paziente irin ante rarrariiaea 
me TEVISIONO: ssi vnironane tecni creano da iariniirranrerpiraavarantsa ssaa 
— Bloccaggio con riduttore .......................rrrrrrrrrrrsorinziarereorenonecenazennio 
— Attacco FApido (PANE MANO) .........eertttrttrtrrrrrernerezerne cresrerenreo MOR 
-— TEVISIONE .........enettttttttrrrrrerrererierenseniee. RO CSRTRE 
— Tutti i rivestimenti pIastici ...............rrrrrtrereercerccerenereezionen eee nane neo 
== ‘Telai: iii acilia dinner carne 
Mano: 

— torretta . RARA RARI TORNO 
— copertura. in piastica ‘articolazione . bibi icaroiniconicaniiizacià peulo 
Deal 1 l* (11-14 {Lt ]1() RRPRRSRRE RENO REA E HE 
— supporto motore e 1° riduttore ............rotrttrererre sasererzenizzonena 
— revisione . RT arrecare atri 
— completa ci con n attacco rapido . RIA NIRO I ERE 
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20.91.778 
20.91.779 
20.91.780 
20.91.781 
20.981.783 
20,91.785 
20.91.787 
20.91.789 
20,91.791 
20,91.793 


20.91.795 
20.91.797 
20.91.799 
20.91.801 
20,91.803 
20.91.805 
20.91.807 


20 91809 
20.91,811 
20.91.813 
20.91.8615 
20.91.817 


20.91.819 
20 91 821 
20.91.823 
20.91.825 


2091 90î 
20.91.903 
20.91.905 
20,91 907 
20.391.908 
20.91.909 
20.91.911 
20.91.912 
20.91.913 
20.91.915 


20.91.951 
20.91,953 
20,91,955 
20.91.957 
©0.91.958 
20.91.959 


177.400 
236.860 
137.950 
173.650 
64.450 
19.050 
73.900 
204.550 
17.050 
116.700 


581.950 

68.950 
315.050 
103.750 
163.750 
204.550 
153.650 


158.450 
68.950 
158.450 
68.950 
163.750 


23.300 
23.300 
34.700 
118.000 


2.940.200 
841.050 
172.300 
634.200 
128.300 
399.600 
773.500 
108.750 
444.850 
995.150 


134.250 
88.600 
229.050 
508.450 
284.650 
2.708.650 
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AUSILI PER STABILIZZAZIONE POSTURA 
E DEAMBULAZIONE (22) 


Ausilì per controliare e favorire la deambulazione, la stazione eretta, i 
trasferimenti, la mobilità. 
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico 
abilitato. 
Sono compresi nel gruppo 22 gli ausili che controllano e favoriscono la 
stazione eretta, migliorano e cormeggono la postura, permettono gli sposta» 
menti quando ia deambulazione risulta rallentata, precaria 0 addirittura 
impossibile. 
Trattandosi di ausili di natura e funzione diverse tra loro è consentita 
la prescrizione anche simultanea di attrezzature con finalità riabilitative 
diverse. 
Gti ausili del gruppo 22 si suddividono in: 
-1. AUSILI PER CONTROLLARE LA DEAMBULAZIONE: 
bastoni, stampelle, tripodi e quadripodi, deambulatori 
2. AUSILI PER LA STABILIZZAZIONE 
3. AUSILI PER | TRASFERIMENTI: sollevatori 
4. AUSILI PER LA MOBILITA': seggiolini, passeggini, carrozzine rigide 
imbottite, carrozzine pieghevoli, carrozzine motorizzate, veicoli vari. 


AUSILI PER CONTROLLARE LA DEAMBULAZIONE 
BASTONE CON PUNTE DI APPOGGIO 
FISSO RR rara 


Regolabile ..................... 


STAMPELLA CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE E PUNTALE DI 
APPOGGIO 


22.01.0138 
22.01.015 
22.01.019 


Regolabile nella parte inferiore ... 
Regolabile nella parte superiore e ‘intel lore .. ni 
Regolabile nelia parte superiore 0 inferiore con "ammortizz store. 


STAMPELLA CON APPOGGIO SOTTOASCELLARE E PUNTALE DI 
APPOGGIO 


ReGolabile i... nl a A 


TRIPODE 

Regolabile .. a acri 
Regolabile con appoggio ‘antibrachiale Leviersistatanine 
QUADRIPODE 


FEGOIADIlE .......nttttttttrrrtrrrrrinererereztenareeneezaneonesioni venere vieni carene 
Regolabile con appoggio antibrachiale ...........rerrrnerrereriinieneicaenezinze nese 


Serie generale - 


== ai 


25.000 
28,450 


30.150 


28.450 
30.150 


30.950 
34.450 


n, 125 
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DEAMBULATORE IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO E/0 VERNICIATO 
A FORNO O LEGA LEGGERA 


E° indicato in tutti i casi in cui si impone di riattivare la funzionalità degli 
arti inferiori oppure quando ii soggetto ha una certa difficoltà a reggersi 
convenientementa, 

L'eventuale sedile offre la possibilità di riposo durante la deambulazione. 
1 deambulatori si suddividono in: 

— rigido, con appoggio ai terreno tramite puntali che favoriscono lo stri- 
sciamento; 

— articolato, per poter seguire meccanicamente il cammino; 

— con due ruote e due puntali di appoggio al terreno; 

— 8correvole su quattro ruote piroettanti di diametro minimo di 80 mm; 
— con o senza arresto di stazionamento; 

— cono senza arresto azionabile nelia fase di deambulazione; 

— cono senza ascellari sfilabili o registrabili in altezza; 

— Con 0 senza sedile imbottito e rivestito; 

—— per deambulazione carpani con fascia di appoggio. 

La misura deve essere adeguata alla corporatura dell'utente. Dimensioni 
onentative: 

piccolo - fino a cm, 45 di altezza appoggio mani da terra 

medio - da cm. 46 a cm. 60 di altezza appoggiò mani da terra 
grande - oltre cm. 60 di altezza appoggio mani da terra 


RIGIDO CON APPOGGIO AL TERRENO ATTO ALLO STRISCIAMENTO 


ME alati 22.05.001 109.100 
MEdIO ............. iaia ine 22.05.0038 116.200 
OTO ARR 22.05.005 116.200 


ARTICOLATO ATTO A SEGUIRE MECCANICAMENTE IL CAMMINO 


!ccoli 22.11,001 163.460 
PICCOIO .......t sorenssesereoce res eri ra. qrericaeorezeso srovrsea eresse, veversieveee ereuisiocone +08, ‘ 
x 
medio. ....................., Fiserisenziaicnzito lin slantà PRPRRIORA 22.11.003 203.450 
GIANO: csniiririiilieraria riuniranno ERIC ride icitalie au cisriraniniedio usuianr 22,11,005 217.900 


CON DUE RUOTE E DUE PUNTALI DI APPOGGIO AL TERRENO 


piccolo ......... i dai iii ini 22.15.001 169.350 
MEDIO: cstttirttiatirirerinencos naar ciao RR IRR RA 22.15.0039 184.550 
GIANDE ........t SARAI IRE REA RSI 22.15.005 192.300 


SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE PIROETTANTI 


A) senza freno di stazionamento: 


piccolo ............... ERP AI IOFAUATO IRINA LIRA SIR IRR EIE 22.21.001 196.250 
MEGLIO ............ RARAGA Nene Reato etnea raccontano das enercionriisesionte dlteaci 22.21.0093 210.900 
grande ......... ieri n pueseai aa igra sine sigg ire er te iron 22.21.005 225.300 
8) Con freno di stazionamento a pedale: 

DICCONO: siricisivinicninicircriieiento ISEE MPA EI dirtiaresasasicaeeniae 22.21.007 232.550 


a 
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MEDIO: prin cniioe 22.21.009 247.000 
MANTO nic. scirctririiirzrnnzcnzinnesiosicnessisirinii PRAIA CORAP AI APIA SE O 22,21.011 261.700 
C) con freno azionabile a mano: 

PICCOSO ............ccrtt sil puri RSA 22.21.019 261.700 
PIANTE... deorafiicanio RANE RE uil cialis SAS 22.21.0239 301.700 
PER DEAMBULAZIONE CARPONI, CON FASCIA DI APPOGGIO PER 

IL TRONCO 

Regolabile in altezza .......................... lia rà 22.31.001 | 174.400 
AGGIUNTIVI 

Ascellari (al paio) .......... Sloan iaia nidi 22.85.011 39.150 
Sedile iIMDOLHItO E FIVEStILO ...........ctttttrrrtrrrrr PARROT PROPRIETA : 22.85.013 31.050 
Regolazione della base in altezza (solo per il cod. 22.31.001 ............ 4 22,85.015 41.600 
Divisorio intermedio regolabile ................... us rrrrrrerrerrenereesezenieninzinenze. 22.85.017 69.300 
Sella DIVaAricatore ............... rire rincaro nie SETE 22.85.019 60.300 
Sostegno pettorale bisrorgla CRISI ORIO EI CARNE ORE 22.85.021 106.200 
Sostegno pelvico regolabile ................. rr rerrrrereerreninizenionee 22.85.023 83.700 
Appoggio Aantibrachiale .........cerserrrrrrrrrrerioeresenierenioce» PESTE cal paio) 22.85.025 103.500 
Barre di appesantimento in acciaio pieno ............. sesti {al paio) 22.85.027 52.650 
Telaio pieghevole o smontabile ........................... ARRE aaa 22.85.029 65.700 
Ruote con rotazione frizionata .................................. RERRARZORI {al paio) 22.85.031 53.100 
Tavolo con incavo regolabile ...............ocoerrrtrrrrrererere reciso nereerecenzenieo 22.85.033 103.500 
Mutanda di SOStEgno ...............overtrrrrrrne nre se rirceere ene ceneesenieresecezenionione 22.85.035 60.300 
MANUDIIO FEgolabila .................nrtttrrrrrrrieriri erre rire ce eireniceri rive nieniores 22.85.037 33.300 
Blocchi direzionali sulle ruote, disinseribili ......,........,...........{al paio) 22.85.039 53.550 


AUSILI PER LA STABILIZZAZIONE 
STABILIZZATORE PER LA STATICA IN POSTURA PRONA 


E' indicato ove non è possibile il carico totale sugli arti inferiori e neces- 

sita l'estensione del tronco e del capo. Consente di posizionare il soggetto 

neuromotuleso nell'inclinazione necessaria per favorire l'utilizzo degli 

arti superiori. 

Caratteristiche: 

— struttura metallica con possibilità di regolazione delle spinte in altezza 

e larghezza; 

— appoggi per il tronco e ginocchia e sella divaricatore per sostegno 

pelvico, imbottiti e rivestiti in materiale lavabile; 

— poggiapiedi regolabili in altezza e larghezza. 

Con sistema di fissaggio al tavolo ........ RR SIETE 22.35.001 556.000 
Con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato ... 22.35.003 729.000 


STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA ERETTA 

E° indicato per la ricerca attiva della posizione eretta con l'ausilio di soste- 

gni alle ginocchia, o presa pelvica, e di fermapiedi: 

— struttura metallica verticale regolabile în altezza con pedana, con presa 

pelvica e alle ginocchia imbottite € regolabili ........rrtrtttrrerrrrererne 22.35.005 570.000 
— struttura metallica a telaio avvolgente, con pedana antiribaltamento, 

appoggiamani e sostegno ai glutei mabile per consentire l’accesso della 

persona e il posizionamento autonomo ............svmvccsrrrrrrrrerrerererericorionee 22.395.007 “900.900 


RE 
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STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA 


E° indicato in tutti i casi in cui la persona non riesce a mantenere la 
stazione eretta e per facilitare un graduale controlio del corpo con incli- 
nazioni progressive, partendo dalla posizione orizzontale supina. 
Caratteristiche: 

— struttura metallica di sostegno che permettte l'inclinazione graduale 
delia posizione orizzontale e quella verticale; 

— base di appoggio a terra provvista di quattro ruote di diametro minimo 
mm. 100 di cui due con freno, piroettanti; 

— piano di appoggio imbottito e rivestito in materiale lavabile; 

— poggiapiredì regolabili; 

— provvisto di cinghia per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginoc- 
Chia nelle ila cacare a 


AGGIUNTIVI PER | CODICI 22.35 


Tavolo da lavoro posizionabile in Altezza .................rirrrrrenicnziene 
Tavolo da lavoro posizionabile in altezza e inclinazione ..................... 
Regolazione della prono-supinazione del piede ................................- 
Regolazione della intra-extra rotazione del piede ....... airrcaralnristan sagice 
Regolazione della flesso-estensione del piede ..............eorrrttrrtr 
Quattro ruote piroettanti di diametro minimo mm. 80 di cui due con freno 


STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA 


E' composto di una struttura in lega leggera cca sestegni Zel tronco, 
ginocchia e fissazione dei piedi, collegata a due pedane mobili fulcrate 
su cuscinetti. 

tl movimento di inclinazione e rotazione del capo imprime alle pedane 
un movimento alternato con conseguente avanzamento in tutte le dire- 
zioni. Va costruito con componenti predisposti, direttamente adattati sulla 
persona. 

Altezza dalla pianta dei piedi alle ascelle fino a 110 cm. .................... 


AUSILI PER i TRASFERIMENTI 
SOLLEVATORE 


E° indicata in tutti i casi in cui gli spostamenti autonomi sono difficoltosi. 
Sollevatore oleo-dinamico montato su struttura mobile,o fissa, provvista 
di ruote piroettanti con diametro minimo di mm. 100: 

— con imbracatura a due fasce separate per il contenimento della 
schiena e delle cosce ovvero unica integrale che avvolge simultanea- 
mente. SChIENA E COSCE. ..............nerrorrrrtrererecenrereninereneszirienezenionioce: 


AGGIUNTIVI 


Struttura a base regolabile in larghezza a mezzo snodi cardanici tramite 
IOVA MANUAIE ..neetrrtrrrrrrererro ra rerenene reo bime reo rizzo nioneonianio nere senensienienianee 


_ 82- 


22.35.009 


22.895.041 
22.85.043 
22.85.045 
22.85.047 
22.85.049 


22.85.051 
22.895.053 


22.937.001 


22.41.001 
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690.000 


180.000 
212.400 
81.990 
70.200 
74,700 


99.900 
84.600 


2.409.400 


702.450 


235.000 
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AUSILI PER LA MOBILITA': SEGGIOLONI, PASSEGGINI, SEDIE A 
COMODA, CARROZZINE MANUALI PIEGHEVOLI, CARROZZINE 


ELETTRONICHE, MOTOCARROZZINE, BICICLETTE A TRE O QUAT- 
TRO RUOTE. 


Sono compresi tutti quegli ausili che permettono gli spostamenti, auto- 
nomi e non, quando la deambulazione non risulta possibile o risulti grave- 
mente compromessa. 


SEGGIOLONI 


SEGGIOLONE NORMALE 


Serve-per garantire un controllo posturale durante lo svolgimento delle 
attività quotidiane, didattiche e ricreative. 

Caratteristiche: 

— tavolino estraibile con incavo avvolgente 

— poggiapiedi regolabili in altezza 

— Quattro ruote piroettanti diametro minimo mm, 100, di cui 2 con freno 
di stazionamento 

— sedile e schienale in materiale lavabile, e/o imbottiti e rivestiti, o in 
corda di materiale SINtEtICO ..........s...oeorrrrrrrrrrrrerenienneniicncenizanizeniozenione 


AGGIUNTIVI 


Cinghia pettorale ................eooctttreirrereneraniane srcerevineazezeneosancanenionenzane 
Cinturino fermapiedì ..........evvvrrrrttrrrrircreree rire zinenionio (al paio) 
Divaricatore iMUOLITO HEGOlabile ............e.ottrttrrtrrrrrtrrereersrssizorenseenase 
Cuscinetto di spinta laterale .......................... isa cscransi aiar uvraatae 
Poggiatesta IMDOLtito ............eerrtrtttttrerrenarerenea nana seneenanazeneenzonienezzonereo 
Poggiatesta imbottito con protezioni laterali o ad angolo variabile ...... 
Schienale riducibile in altezza ..................-....omerrrrrererranicnonio sbirierazgarza 
Poggiagambe regolabile in inclinazione ........................crrrrrrsrenione: . 
Scocca superiore inclinabile e asportabile ........................ ir 
Telaio regolabile in altezza ....................... DIVI SPRSTE SS STO R IOCIREANNIE bee Pera 
Poggiagambe a cassetta ..................... APOSTOLO INCI ORRORI 
Poggiapiedì intero ribaltabile ........... o osrrrrrrrrereenic eee eecee re raeezionecenieneni 
Bracciolo regolabile im altezza .................verrrrtrrrrrrrresersosoo» {A PRÎO) 


SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE 


Seggiolone ortopedico a postura modulare tale da consentire alla persona 
la posizione seduta, distesa, o qualsiasi altra posizione fino al limite della 
posizione statica supina o orizzontale. E" adattabile, dimensionaimente, 
alle esigenze del soggetto. 

E' costituito da: 

— un telaio tubolare in acciaio regolabile in altezza posto su quattro 
ruote piroettanti di diametro minimo mm. 80, di cui due con freni di stazio- 
namento; 

— sedile, schienale, fianchi, braccioli e poggiagambe imbottiti e rivestiti 
in materiale favabile, con poggiapiedi regolabili in altezza. 

— il sedile è inclinabile con sistema a frizione e bloccaggio. 


sa bia 


CODICE, 


22.45.051 


22.85.055 
22.85.057 
22.85.059 
22.895.061 
22.85.063 
22.85.065 
22.85.067 
22.85.069 
22,85.071 
22.85.073 
22.85.075 
22.985.077 
22.85.079 
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PREZZO 


548,900 


36.000 
16.200 
60.300. 
50.400 
43.200 
81.300 
88.200 
36.000 
185.700 
70.200 
174.600 
64.900 
79.200 
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— lo schienale, regolabile in profondità e altezza, è inclinabile con azio- 


namento a mezzo molla a gas. 


— 1 braccioli sorio regolabili in altezza e larghezza ..........uurrr 22.45.071 1.478.000 
AGGIUNTIVI 

Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e 

poggiagambe ..... ciriconsasianzaniorizio bea ini RR RR IR iiriniinianione 22.85.081 66.600 
Poggiatesia o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione 

e con la possibilità di trastazione laterale ...............ovrsrrrrrrrrrreererereo 22.85.0993 88.200 
Prolunga dello schienale regolabile ......................r.rerreresezeceereneerionineni 22.85.085 62.100 
Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile ..............et 22.85.087 70.200 
Poggiagambe a contenimento laterale .................... ARRIORS VR ENAA CIA 22.85.089 126.000 
Pedana unica inclinabile con rotazione .......................00.% RAR STONE RR 22.85.091 144.000 
Pedana singola multifunzionale con cinghia fermapiedi ...... ..«{al paio) 22.85.093 250.000 
Divaricatore anatomico imbottito regolabile .............-..rrrrrarcrareneene 22.85.095 66.000 
Cinghia con bretellaggio ...............ucrrrrerrre zeri resseinionea RATA 22.85.097 100.800 
Tavolino con incavo e supporti autolivellanti ....................veressereerinne»e 22.85.099 107.100 
PASSEGGINI 


PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO 


E' concepito per tragitti brevi e per facilitare l'accesso sui mezzi di 
trasporto pubblico. E' facilmente trasportabile in auto. 

Carattoristiche: 

— sedile larghezza cm. 38; profondità minima cm. 28 

— schienale larghezza tm. 38, altezza minima cm. 50 

— schienale, sedile in tessuto, poggiapiedi 


— 4 ruote 

— cinghia pettorale ...................cLortrrtrrereareeze nce reneeranienere sezione se aeenineea 22.45.101 508.400 
AGGIUNTIVI 

Riduitore di larghezza del sedile ..................... Letniendita ieundceszonzani 22.85.101 74.600 
Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile ...................vrrrreccertrre 22.95.1039 87.000 
Scocca rigida imbottita supplementare, con fianchetti, poggiatesta, cintura 

di sicurezza e divaricatore ................ sita 22,85.105 223.200 
Poggiapiedi regolabili e ribaltabili ...............irrirnicerie rie ierivoriorene 22,85.107 ‘73.800 


PASSEGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE 


E' concepito per persone con disabilità particolarmente gravi, aventi 
necessità di essere opportunamente sorrette nelle diverse posizioni da 
seduto 0 semicoricato. 

E' riducibile per favorire il trasporto in auto. 

Caratteristiche: 

— schienale inclinabile a diverse posizioni 

— schienale e sedile imbottiti 0 in corda di materiale sintetico. 

— poggiapiedi regolabile in altezza 

— freni di stanzianamento 

— 4 tuote di diametro minimo mm. 100 
— Cintura di contenimento .................. sci nie aitatta se 22.45.105 751.550 
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AGGIUNTIVI | cooce | meezzo | 


Cinghia a bretellaggio ........................ PREGICRSA RA Ne das ina gedan clan ici cieca ‘ 22.85.156 100.800 
Divaricatore imbottito regolabile ................ Acea NidiassiaNeniaaRiaa sessi dona ita 22.85.1657 59.400 
Cuscinetto di spinta laterale Per SCONOSÌ ...........Lntttrtcrenrezzcerierezesene 22.85.159 50.400 
Tavolino NOMmale .......eetttrrcrccccrrrerisariczenie calalialara sdlsiabas nica 22.85.171 41.450 
Tavolino con incavo avvolgente e DOFdi .........................vrrrsccrrerro natia 22.895.173 90.900 
Cinturini fermapiedì ..........L..mrrrrrrrr Ndidaceninni sian sescrso (Al paio) 22,85.175 ‘16.200 
Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni parietali 0 ad angolo 

VANADIlE: ;..cctittiteirrelinza rire isangi ria ivernspiorenpnestacenzori sr stennraszivi casetta 22.85.177 51.300 
Cuscino per I0rdosì: iii irnerirenannznicniia ire ace riacianii 22.85.179 78.300 
Poggiagambe regolabile in inclinazione ............... sons dpinsiaisioniaeti PERS 22.85.181 54.900 


CARROZZINE RIGIDE IMBOTTITE 
SEDIA IMBOTTITA (COMODA) 


E' impiegata per tutti i casi per cui non si richiede l'utilizzazione auto- 

noma per usa interno, particolarmente adatta per soggetti affetti da incon- 

tinenza, 

Di dimensioni adeguate per renderta adatta anche per, it w.c. 

Caratteristiche: 

— schienale e sedile rigidi e/o imbottiti 

— con4 ruote piroettanti di diametro minimo di 100 mm. di cui due con 

‘freni 

— dispositivo w.c. estraibile 

— pedane regolabili in altezza e ribaltabili 

— braccioli imbottiti estraibili O ribaltabili .................srrrrrirrerizzerenioo 22.51.001 319.650 
Poltrona imbottita con 4 ruote piroettanti di diametro minimo di 100 mm. 

di cui due con freni, dispositivo w.c. estraibile, schienale recilinabile di 

almeno 80 gradi, pedane ad inclinazione regotabile con appoggia polpacci 

e poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili, braccioli estraibili e/o ribaltabili 22.51.003 528.000 


CARROZZINA IMBOTTITA 


+—- Schienale e sedile rigidi e imbottiti 

— braccioli imbottiti estraibili 0 ribaltabili 

— Schienale ed appoggiagambe ad inclinazione regolabile 

— Poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili 

— Freni di stazionamento 

— 2 ruote grandi anteriori 0 posteriori con anello corrimano di diametro 
minimo di 600 mm. 

— 2 ruote piccole piroettanti anteriori 0 posteriori di diametro minimo 


di 200 mm. 

— Con dispositivo w.c. estraibile ......................-..cerccrseroeo RIFRAIARR 22.51.4101 659.000 
— senza dispositivo W.C. ......... FRAC RIE RITI SOCI I RTNROZO DFV 22.51.103 612.500 
AGGIUNTIVI 

Cinghia pettorale ........... etti corsia sima nuazivasican arnietvetzsniinaia RO 22.985.255 36.000 
Divaricatore imbottito regolabile ............ RAR ARRE i 4 22.85.257 59.400 
Cuscinetto di spinta per il ITONCO ................errnrirerererestenieeseneioninenne 22.85.259 49.950 
4 ruote di diametro di 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti (vale 

solo per il cod. 22.51.003) ................. siucsssneizatenicàni grentana iii 22.85.261 78.300 
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Schienale prolungato regolabile o poggiatesta ................ siria Riina 22.85.263 82.350 
Protezione laterale parietale bilaterale ..................... RAR SA 22.85.265 76.750 
Braccioli regolabili IM Altezza ..................errrrrerecrreenionea {al paio) 22.895.267 77.400 
Sistema monaguida unilaterale ....................r rr errrtrrrprererisrrsonisze resezione 22.85.269 274.400 
Dispositivo con trazione a manovella, con braccioli fissi e leva di guida 22.985.271 256.500 
TAVOliNO MOMMAIE ......ecsctttttttttrtrrrrrriererie serie reni ear eiare sie zzinenare ponrenenionia 22,85.273 45.650 
Tavolino con incavo avvolgente e bOrdi ...............................v.sirerrere d2.85.275 90.900 
Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 46. a 50 cm.)............... 22.85.277 114.850 
Variazione larghezza {superiore a 50 CM.) ....................errrrrerirrerzenro 22.985.279 153.000 
Imbottitura del lato interno dei DIACCIOliI ......................esrrrrrerrerirezeneea 22.85.2801 52.200 
Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione ingombri (solo per 

COd. 22.51.001) ......... ...vccsrcicicirisne ria PIRRRAPIPRETOCT PERA TARE 22.895.283 126.900 


CARROZZINE PIEGHEVOLI 
CARROZZINA PIEGHEVOLE PER PREVALENTE USO INTERNO 


Caratteristiche: 

— 2 ruote grandi di diametro minimo mm. 600, provviste di anetto per 

avtospinta 

— 2 ruote piccole piroettanti di diametro minimo mm. 200 

— freni di stazionamento 

— fiancate fisse 

— braccioli imbottiti 

— schienale fisso e sedile in materiale lavabile i 

— sedile di larghezza da Cm. 38 A CM. 45... 22.51.111 552.350 


CARROZZINA PIEGHEVOLE CON TELAIO STAB!LIZZANTE 


Dispone di un telaio con crociera stabilizzante particolarmente adatto 
per i fondi stradali accidentati in quanto mantiene le 4 ruote aderenti 
al terreno. 

Caratteristiche: 

— 2 ruote grandi di diametro minimo mm. 600 con anello per autospinta, 
con gommatura pneumatica 

— 2 ruote piccole piroettanti con diametro minimo mm. 200 

— Freni di stazionamento 

+ Braccioli imbottiti estraibili 

— schienale fisso e sedile in materiale lavabile 

— pedane con rotazione antero-posteriore ed estraibili 

Modello con struttura dimensionata per bambini e con sedile di largnezza 


inferiore a cm, 38 ......... ra RT POTTENE SRP RAI ORI RISI! CERTE DRAPER CIO 22.51.113 748.500 
Modello con struttura dimensionata per adulti e con sedile di larghezza 
fino: a: CM: 45° lilla 22.511.115 748.500 


CARROZZINA DI TRANSITO 


E' particolarmente adatta per iransitare, anche con accompagnatore, 
attraverso anguste aperture, come le porte di ascensori, uffici, bagni, 
oltre ad essere facilmente riducibile per il suo trasporto in auto. 
Caratteristiche: 

— fiancate estraibili 

— pedane girevoli ed estraibili 

— freni di stazionamento 

— 2 ruote posteriori di diametro minimo di mm. 300 

— 2 ruote anteriori piroettanti di diametro minimo di mm. 200 
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Modello con struttura dimensionata per bambini e con sedile di larghezza 


INFEFIOPE & CM. 98 ......cottriiirrrrierrerrerziieenioe ip ndazai Basazzone sani trancio 22.51.121 748.500 
Modello con struttura dimensionata per adulti e con sedile di larghezza 
fiNO A CM. 45... STIRARE TARANTA PORTA VERTE SERRARA 22.51.123 748.500 
AGGIUNTIVI 
«Cinghia pettorale... ail i ini ACIEIOREA . 22.85.303 20.950 
Divaricatore imbottito regolabile applicato al sedile BERO PIRIIZENRTA è 22.85.3907 36.600 
Divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio ...................csrccs0 a 22.85.308 59.400 
Cuscinetto di spinta per il tronco .......... susrtariastasSzi sisi idaicatereontenecivasice 22.85.309 50.400 
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza 22.85.3917 96.400 
Protezione laterale parietale bilaterale ... ...........L....tiirerererenne 22.85.319 73.500 
Prolunga dello schienale ...........rr ieaiiieia rinata PRESEN ai ciesta SI 22.85.321 78.950 
Schienale regolabile in inclinazione .... ..................rrrrrrrrsrensereenerereneo 22.85.3393 99.000 
Sedile forato cOn dispositivo W.C. ............. LL... nteisiioeiiante Luo 22,85,335 80.000 
Sedile rigido imbottito e rivestito, asportabile ...........irrrrrenne 22.85.339 82.100 
Sistema monoguida unilaterale ................ .... ....orcrererrrezeeezeceenionee 22.85.3941 279.650 
Tavolino normale .............. 1 CRCARA NERO REP ORt) 22,85.347 43.600 
Tavolino con incavo avvolgente e bordi .. saliva aiar REI DE 22.85.3949 83.850 
Variazione della larghezza del sedile superiore a cm. 45 ................... 22.85.3955 113.350 
Cinghia a bretellaggio .. Sinne ria 22.85.305 100.809 
Bracciolo regolabile in aiezza ses ERE RINSE al paio) 22.85.3293 77.400 
Anello per qosdogl a timone bilaterale . EA AREA 22.85.3951 62.100 
Cinturino fermapiedi .. Lercara alteri zienda seniaziacicasio. (Al Pal) 22.85.3593 16.200 
Cuscino per lordosi .. RICREA PER ICI 22.85.311 78.300 
Dispositivo di estrazione rapida ‘delle ruote ‘grandi. RIF PR IAN 22.85.3957 140.400 
Possibilità di spostamento dei perni delle ruote posteriori in più posi- 
ZIONI: ici {al paio) 22.85.359 41.400 
Possibilità di spostamento delle forcelle de rie ruote anteriori in-più posì- 
ZIONI cicssiccicrinsinie cava fine ecegrea give anne (Nennaezcir eci iraniane ta (al paio) 22,85.361 74.700 
Autospinta autonoma per piccoli spostamenti tramite due volanti laterali 
(solo per codice 22.51.1239) ...........M.....arrrrrrrrrrrrere nere srerienenia neo resoreonioe 22.85.343 ‘222.300 
Esecuzione con ruote sotto il sedile e larghezza di massimo ingombro 
inferiore a cm. 55 (solo per codice 22.51.115) ............... Al cosara dipinti 22.85.365 56.700 
Struttura a doppia crocera rinforzata (per soggetti spastici) oppure di peso | 
superiore a 100 Kg.o per altre motivate necessità ...... PIREO see 22.865.367 È 85.090 
Struttura leggera (peso complessivo delta carrozzina lane di brac- 
cioli e poggiapiedi, non superiore & Kg. 15 ........rtttrrrrrrrrrertrrrareronioo 22.85.3969 212.400 
‘ Bracciolo ridotto per tavolo ..........................vrerrrrecreciriorinnee {i paio) 22.85.3971 46.800 


CARROZZINE VARIE E ALTRI VEICOLI 
CAROZZINA CON TRAZIONE A MANOVELLA 


Caratteristiche: 

— 3 ruote di diametro minimo mm. 500 

— freni di stazionamento sulle ruote posteriori 
— freno sulla ruota anteriore 

—- schienale, sedili e braccioli imbottiti 

— fanaleria regolamentare 

— pompa 

— segnalatore acustico 
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— con manovella per propulsione a destra esterna ......................., DR 22.51.125 889.700 
— con manovella per propulsione a sinistra esterna ......................,, è 22.51.127 889.700 
AGGIUNTIVI 

Manubrio snodabile .............................-.srrrrrcnrrerasesicnionenne ENEA, ico 22.85.403 74.800 
Fiancata ribaltabile ......................actcrrcrnrrene esere sezione senza nieneceezionetzoo 22.85.405 56.700 
MOTOCARROZZINA 


E' consigliata per soggetti che non hanno l'uso degli arti inferiori, ma 
la piena efficenza di quelli superiori, che devono compiere lunghi percorsi 
con o senza il cambio di velocità. Si richiede l'integrità neuropsichica 
-—— motore a scoppio di cilindrata inferiore a 50 cc. 

— sospensione telescopiche 

— ruote con freni regolamentari 

— sedile, schienale e braccioli imbottiti 

— fanaleria regolamentare 

— segnalatore acustico 

— messa in moto da fermo tramite manovella o feva che è utilizzabile 
anche per la trazione a motore spento 


— con cambio o variatore di velocità ........ RARO R RE NESAROROE A 22.51.1931 2.822.300 
— con mono marcia ........... Sr tt i 'onasrierneannisszie 22.51.133 2.511.250 
AGGIUNTIVI 

AVVIAMENTO EIEtIrICO ............crerrrrrereeeereree cane e sezioni ani zarecivanereenieizenio 22.85,452 408.600 
parabrezza ......,...... palinsesti saio RESETIO AR ICON RIO ITIPRT STENTO AE 22.85.453 127.800 
bracciolo ribaltabile .........,..... PSE PARE LI RICREA ONE TIA 22.85.455 107.100 
fiancate: chiUse:::inucatare nie aaa ia eine 22.85.457 98.550 
POMAPaOchi: sorrise niro ian ident acer ridato 22.85.459 85.500 
segnalatori di Direzione .............etttttrtrrr ACCRORRA . (due paia) 22.85.4861 181.800 


CARROZZINE ELETTRONICHE 


Servono per favorire l'autonomia personale nei casi in cui l'autospinta 
della carrozzina manuale risulti gravemente difficoltosa o addirittura 
impossibile a causa di gravi deficit nella mobilità degli arti superiori oppure 
in quelle gravi patologie in cui è necessaria la massima economia arti- 
colare, 


CARROZZINA ELETTRICA A QUATTRO RUOTE, CON COMANDO DI 
GUIDA ELETTRONICO 


Caratteristiche: 

— alimentata da un minimo di due accumulatori ricaricabili, ciascuno 
da 12 volt can capacità minimo 35 AH 

— è în grado di superare pendenze del 6% e brevi rampe fino ai 15% 
— sistema frenante sia sulle ruote attraverso il motore, sia attraverso 
freni meccanici di stazionamento. 

— carica batterie con dispositivo elettronico di controllo che diminuisce 
gradualmente la corrente erogata fino ad intesrompesta quando gli accu- 
mulatori hanno raggiunto il livello massimo di carica 
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— accumulatori estraibili 

— telaio rigido o pighevole 

— pedane appoggiapiedi girevoli e sfilabili 

— fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o ribaltabili con sistema 
di bloccaggio 

— 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata 

— schienale, sedite e braccioli rivestiti in materiale lavabile 

— comando elettronico a destra o a sinistra 

Modello con struttura dimensionata per bambini e con sedile di larghezza 


Inferiore: wi CM. SB. rniiniceiricaiizza circa piana ricadere ccudiciereszzivnnesaroninzennznzti 22.51.1339 3.518.500 
Modello con struttura dimensionata per adulti e con sedile di larghezza 

da:cm.:38-a.Cm.45 cicci oi ernnaatanpisertisa rese rilarpnrinn iaia 22.51.1397 3.618.500 
AGGIUNTIVI 

Comando elettronico a bocca:.......................svrcrrrcrrererisrezio see eerzorereoe 22.85.501 282.650 
Comando Elettronico a MENTO ...............eaerrrtrtrerrerereenioneconeniocorenionense 22.85.503 219.350 
Comando elettronico a piede ,..................vcoorrcrrrrrrcireresiziniene rare 22.85.505 219.350 
Comando etettronico a Tavolo .............ttrtttrrrrrerererrrsrenisizeezazenionino 22.85.507 219.350 
Telaio verticalizzabile con azionamento EIEtirico .................ir 22.85.509 1.307.000 


N.B. Per altri aggiuntivi vedi capitolo delle CARROZZINE PIEGHEVOLI 


BICICLETTE 
BICICLETTA A TRE O A QUATTRO RUOTE 


Bicicletta a due ruote con coppia di stabilizzatori laterali registrabili con 
doppio innesto ai telaio posteriore provvisti di ruote di diametro minimo 


di: mm:200!....ictiiri ranno denise nanna ro rircsnticnienia ie 22.51.140 381.600 
Bicicletta a tre ruote con moviemto su ruota fissa o libera con freno, tipo 
base cicala airline cnr VESPIEIOICONA 22.51.141 677.000 


Bicicletta a tre ruote con movimento su ruota fissa o libera con freno, 
a telaio modulare (ossia con un sistema di tubi e giunzioni che ne a consen: 


tono l'adattamento dell'assetto) ............................. PERO AVIS 22.541.143 736.200 
AGGIUNTIVI 

Divaricatore imbottito fra sella e manubrio ..................... paresi 22.895.551 94.400 
Pedaliera regolabife con ingranaggio per mantenere il pedale in posi- 

zione. Orizzontale ...................01100r> IRAIRNVRISLAVISIGIANA eis aeiannia 22.85.557 61.050 
Spalliera concava avvolgente con cinghia ..................eerrrrerrcsreszenizenio 22.85.561 99.850 
Staffa con impronta piede e allacciatura ................ rien 22.85.565 69.900 
Sostegno per caviglia regolabile al polpaccio .................................... 22.85.567 49.500 
Sostegno per avambraccio ................... IVI IR Ae api aaa reina 22.895.569 63.000 
Cinghia con bretellaggio .................verrrrerrrr ice rreri ce seserieeeeze ene nice nenene 22.85.571 100.800 
Cambio 4a tre Velocità .......... tt sierica learn " 22.85.573 58.500 
Pedivella con lunghezza regolabile ..................tttrrricrrienicreninene 22.85.575 60.300 
Trazione con differenziale {solo per bicicletta a tre ruote) ................... 22.85.577 129.600 
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PROTESI ACUSTICHE (24) 


La fornitura di questi presidi è fatta dalle ditte iscritte negli elenchi regio- 
nali predisposti, in conformità ai principi e ai criteri di cui al presente 
decreto. 

Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico esterno indos- 
sabile avente la funzione di amplificare ed eventualmente modificare ii 
messaggio sonoro, ai fini della correzzione qualitativa e quantitativa del 
deficit uditivo. 

Gli apparecchi acustici fornibili a totale carico delle USL possono presen- 
tarsi in diverse configurazinni: a scatola, ad occhiale, retroauricolare, 
in funzione di esigenze tecniche od applicative. 

La classificazione degli apparecchi acustici, aggiornata rispetto a quella 
indicata nell’articolo 7 del D.M. 2/3/84, viene effettuata in base ad alcune 
caratteristiche tecniche degli stessi, come segue: 


— Categoria A: protesi acustiche con polenza massima non limitabile. 

— Categotia B: protesi acustiche con potenza massima limitabile tramite 
compressione oppure AGC-I 0 AGC-0. 

— Categoria C: protesi acustiche con potenza massima limitabile 
particolarmente elevata, per sordità gravi e profonde. 

— Categoria D: sistemi speciali per la riabilitazione acustica ed orto- 
fonica; atti a migliorare la vita di relazione dell'ipoacusico. 


La descrizione tecnica dettagliata di ciascuna categoria, è indicata alle 
pagine seguenti. 

Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno 0 esterno), 
debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suono 
realizzato su misura (vedi Aggiuntivi). 

Tutte le protesi acustiche di Categoria A, B & C, gli apparecchi di cate 
gonia D, devono essere consegnate funzionanti ovvero con pila/e 
inserita/e. 


PROCEDURA DI PRESCRIZIONE 


La prescrizione dello specialista in otorinolaringoiatria o în audiologia 
della USL, redatta in conformità al primo.comma dell'art. 2 del D.M. 2/3/84, 
deve scàturire da una valutazione clinica e sirumentale documentabile 
attraverso: 

a) l'esame audiometrico tonale liminare e, qualora l'età, lo stato psico» 
neurologico, il livello di collaborazione e lu soglia audiometrica lo permet- 
tano, una 6 più prove sopraliminari per la determinazione del recruitment. 
b) l'esame audiometrico vocale con la determinazione delia curva di arti- 
colazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto «a» lo permet. 
tano. 

c) l'esame audiometrico obiettivo (esame impedanzometrico, potenziali 
evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente 
l'audiometria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inatten- 
dibilità di quest'ultima. | test sopraliminari tonali possono essere sosti- 
tuiti dalle prove irmpedenzometriche di reflessometria stapediale. Gli esami 
debbono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato. 
La prescrizione è effettuata in conformità al successiva allegato 1, prescri- 
zione protesi acustica e collaudo tecnico (parte A riservata al medico 
specialista). 

li cambio periodico dei soli auricolari su misura e ie eventuali riparazioni 
delle protesi possono essere prescritte mediarite breve relazione dello 
specialista senza avvalersi dell'allegato 1, parte A. 
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APPLICAZIONE DELLE PROTES! ACUSTICHE 


L'applicazione della protesi prescritta è compito dell'audioprotesista, e 
sì svolge in tre fasi: 

1) esami preliminari per la individuazione del modello di protesi e rileva- 
mento dell'impronta del condotto uditivo; 

2) adattamento; 

3) addestramento protesico e assistenza iniziale 


1) Gli esami preliminari ai fini protesici comprendono: 

a) riscontro ove possibile, delle caratteristiche dinamiche del campo 
uditivo; 

b) esame otoscopico ai fini del rilevamento dell'impronta; 

c) prove di individuazione del modello di protesi e dell'auricolare. 


2) Adattamento 

8) verifica audiometrica delie scelte effettuate nella fase precedente; 
b) regolazione della protesi prescelta; 

c) controllo dell'adattamento deéll'auricolare e modifiche eventuali; 

d) controllo finale del guadagno protesico; 

e) esecuzione dei primi controili per ta verifica e la taratura della protesi 
in funzione delle prime esperienze del debole d'udito. 


3) Addestramento protesico 

istruzione all'utilizzo ottimale della protesi. 
L'azienda fornitrice deve compilare la scheda di cui all'allegato 1 {parte 
8) in duplice copia, di cui una destinata alla USL e l'altra all'utente. 


PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA A 


Le caratteristiche di tali apparecchi sono: 

— potenza massima non limitabile 

— controllo di volume 

— controllo di tono* 

— bobbina telefonica (e/o ingresso audio” *) 

— guadagno di poco, al massimo volume, non inferiore a 54 dB. (Norme 
CEl accoppiatore IEC 711, equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite 
dal costruttore) 

— uscita massima non inferiore a 122 dB (Norme CEI accoppiatore IEC 
711, equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore). 
* tale dispositivo non risulta indispensabile se trattasi di applicazione 
con trasduttori ossei. 

** tale dispositivo non risulta indispensabile se la necessità di riabilita- 
zione dell’ipoacusico non lo richiede. 

Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia senza recruitment 
evidenziabile. 
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Tipo a scatola 

Con trasduttore in uscita: viDralore OSSEO ..................--..uovcrcrrnrrire dai 24.131.101 | . 623.150 
Con trasduttore in uscita: riCEVitore BEreo ....................-eerrrrreriirneioniee 24.11.101 623.150 
Tipo ad occhiale 

Con trasduttore in uscita: vibratore 0sseo .............. scri ibcrraninenio as 24.11.1401 623.150 
Con trasduttore in uscita: ricevitore BEereo ................... cir 24.131.101 623.150 
Tipo retroauricolare 

Con trasduttore in uscita: vibratore ossea ...... RETORRE REPRRSORRSSARAAGIARRI 24.411.101 623.150 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo ......................... sedette cbla sta 24.11.101 623,150 


PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA B 


Le caratteristiche di tali apparecchi sono: 

— potenza massima limitabile tramite ta compressione oppure AGC- 
0 AGC-O 

— controllo di volume 

— controllo di tono 0 PC 

— bobina telefonica e/o ingresso audio 

— guadagno di picco, al massimo volume non inferiore a 54 dB (Norme 
CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite 
dal costruttore) 

— pressione sonora massima riconducibile ad una potenza di picco non 
superiore a 126 dB SPL {Norme CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza 
su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore). 

Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia con recruitment eviden- 
ziabiie 0 comunque con campo dinamico ristretto. 


Tipo a scatola 
Con trasduttore in USCÌta: FiCEVITOre Aereo ................ rr deri 24.31.3901 766.100 


Tipo ad occhiale 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo 0 vibratore osseo .............. 24.931.301 766.100 


Tipo retroauricolare 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo ...... REF NEIE IRE TA RECTA TO 24.31,301 766.100 
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CODICE PREZZO 
PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA C 


Le caratteristiche di tali apparecchi sono: 

— potenza massima limitabile 

— controllo di volume 

— controlio di tono 0 PC 

— bobina telefonica efo ingresso audio 

— guadagno di picco al massimo volume non inferiore a 78 dB (Norme 
CEl accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche fomite 
dai costruttore) 

— pressione sonura massima di picco uguale o superiore a 140 dB SPL, 
riconducibile a 126 dB SPL (norme CEI, accoppiatore IEC 711; equiva- 
lenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore). 

Tali apparecchi sono indicati esclusivamente nei casi di ipoacusie gravi 


o profonde. 

Tipo a scatola 

Con trasduttore in uscita: ricevitore zereo ................urrrrrcrriereeree dea 24,51.501 821.600 
Tipo ad occhiaie 

Con trasduttore in uscita: riCEvitore &ereo .............tnrricrenzinirna 24.51.501 821.600 
Tipo retroauricolare 

Con trasduttore in USCItA: FICEVITOre Aereo ....................acorrnrrrerrrrerere 24.51.501 821.600 
APPLICAZIONI BINAURALI 


Le protesi acustiche delle categorie A, B e C trovano applicazione, quando 
prescritte, con sistema binaturale, vale a dire un apparecchio per ciascun 
orecchio. 

L'applicazione binaturale, indicata nei casi di ipoacusia bilaterale, cifre 
il vantaggio di un migliore ascolto direzionale, di un miglioramento dei 
guadagno acustico e di una migliore discriminazione della parola in 
ambiente rumoroso. 

In tal caso viene applicato il prezzo indicato per ciascun apparecchio. 


SISTEMI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE ACUSTICA ED ORTO- 
FONICA DI CATEGORIA «OD» 


Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare 
che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizza- 
zione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. 
Ogni sistema deve essere composto da: 
A) 1 trasmettitore 
‘B) 1 ricevitore 
C) 1 uscita ausiliaria per laccio magnetico o per collegamento elettric) 
D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scolastica 


Trasmettitore 

— a modulazione di frequenza (FM) .............uiirrrrrer crei re carenicaiea 24,41.401 973.000 
— a raggi infrarossi (IR) ....................... FORSE dadirta ladra vecizani canta 24.41.4093 973.000 
Ricevitore 

— a modulazione di frequenza (FM) .............. qrissatazaninai cssbsanazioin sta “ 24.41.405 920.000 
— a raggi infrarossi (IR) ............ sian eresia sissriazienizivia ia 24.41,407 920.000 


EI, gue 
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AGGIUNTIVI 


Auricolari su misura per apparecchi acustici (mediante il rilevamento 
dell'impronta del condotto uditivo) 


— Ricevitore rigido (MOTMAIE) ....................nntrrrtrcernrereeneeenzonicazione 24.85.001 47.250 
— Ricevitore MOrDIdO (MOMMAIE) ..................ortrrrreccre ere rienioneceia ranno 24.85.002 47.250 
— Canale rigido (peduncolo) ..............................crrrrercrrrrrrereeezeenionzenee 24.85.005 42.000 
— Canale morbito (peduncolo) ...........................0- cineriicrescnivviozaito sens 24.85.006 42.000 
— Conchiglia rigida o- scheletro (secret ear) ................ OICR iosdistiazia 24.85.009 47.250 
— Conchiglia morbida (COki) (SECTEt CAT) ..................L..esririrrne 24.895.010 52.500 
RIPARAZIONI 

Mano d'opera e revisione (compresa minuteria) ................., srrcineo 24.90,001 40.000 


L'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo dei 
singoli componenti. 


TRASDUTTOHNE D'INGRESSO 


— microfono antidirezionale .................rrrarrarrrrerarereesenieeriniozeneee 24.91.002 67.500 
— microfono direzionale ............tttrtrreierrreeaiene rea zizzeeioesazanione ; 24.91.004 85.500 
— elemento ricevente FM ............... DE ARIE TERENTO FRESA 24.91.006 27.000 
— ‘kit INgrasso. AUDIO siii riiniiiiciinnani firicigiitae snisarivinive nine 24.91.008 45.000 


TRASDUTTORE D'USCITA 


na Micevitore a:-due. Mili: 24.91.010 67.500 
— ncevitore a tre fili (PUSN-PUÎI) ........LLnnoirerrirenenrcena cena cieziinie 24.91,012 85.500 
— vibratore & QUE fili ..................votrrrerrerrereeeerirerezanivrenicaneziosizezneo 24.91.014 67.500 
— vibratore a tre fili (PUSN-PuUIl) ..............crrrreonieneee ra 24.91.016 85.500 
— laccio magnetico senza adattatore magnetico ............................... 24.91.018 36.000 
— laccio magnetico con adattatore impendenza .......... RATETICAA n 24,91.020 85.500 
— scheda elementi trasmettitore IR .......... FERRERO ROME RCE PARTITO 24,91.022 108.000 
— antenna trasmittente FM ............. RITTER CAROTE RAVE IOC Co 24.91.024 25.000 
INVOLUCRI 

— Per Fetroauricolare ....................ovevvrrrcrerrense neve nienienice nice serio nioniani 24.91,026 36.000 
— per scatola (tascabile) .............. iii 24.91.028 40.500 
= DEPONE siii Liri rale ii lara resieclta 24.91.030 67.500 
— per sistemi FM OR... rrerenerinie rea zioninzoionionarinene 24.91.0392 108.000 
REGOLATORE DI VOLUME - POTENZIOMETRO ..........,.............,,1% 24.91.036 40.500 


COMMUTATORE DI FUNZIONI 


— spento-telefono, microfono, ècc. ......... ACFICICRA ii RCRARIROEA Lola 24.91.0398 22.500 
‘TRIMMER: scritti lenta la duireiencera tina antartica incline 24.91.040 24.300 
BOBINA TELEFONICA LL... uorerenreeren eni neeeeeazieeszenioanecenzeninna PESA Tore 24.91.042 17.100 
ALLOGGIO PILA O COPRICOMANDI ......... aRGgeebacdsia n ianiania seat ROVICOA lu 24.91.044 9.000 


RR 7 (AE 
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(ALLEGATO N. 1) 
PARTE A (riservata al medico specialista) 


PRESCRIZIONE PROTESI ACUSTICA E COLLAUDO TECNICO 


Presidio specialistico data 


O prima protesizzazione 


D protesizzazione successiva 


Paziente: Cognome .....................cbccv eri Nome: 
Data di nascita ..................... Lv (età .......... ) 
Luogo di nascita .......................- 000000 Domicilio. ian e 
ESAME OTOSCOPICO 
AuDx- oliena RL RETTA 
AUS Dr a ERI TR RR RE Rita 


EPOCA PRESUMIBILE DI INSORGENZA DELLA SORDITÀ 
LI pre-tinguale (*) 
O prenatale CO] perinatale DI postnatale O peri-finguale 


O post-linguale 


CAUSA PRESUMIBILE DELLA SORDITÀ 


CARATTERI AUDIOMETRICI DELL'IPOACUSIA 


A) BILATERALITÀ 


CI bilaterale con simmetria interaurale LD) più grave a Dx 


O bilaterale con asimmetrie apprezzabili interaurali [2 più grave a Sx 


{*) Per periodo « linguale », cioè di sviluppo fisiotogico det linguaggio verbale, viene in questa sede inteso il periodo che va dai 
18 mesi ai 3 anni e 6 mesi. 


— 95 — 


31-5-1990 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale -. n. 125 
fn Pr rrortt[@t——rtt it. ‘1trrPrPrrrr1’—’rr1@1t@@———@@—@—@l##@#1@@@—@@1@@@@@P@—@t’<@<@@@’r@- 


8) SONO PRESENTI RESIDUI UDITIVI SFRUTTABILI SU TUTTE LE FREQUENZE DEL PARLATO 
{DA 250 Hz A 4.000 Hz)? 


Usi D No D] solo a Dx I) Solo a Sn 


C) TIPO DI IPOACUSIA 


O trasmissiva (o conduttiva} O mista 
O neurosensoriale cocleare (o recettiva) O neurosensoriale retro-cocleare 
O centrale OÙ percettiva a sede non definibile 


D) PERDITA MEDIA PER LE FREQUENZE 500-1000-2000 Hz (*) 


ANITA 50-64 dB 
orecchio migliore: DO) ipoacusia media O 65-79 dB ipoacusia medio grave 
D Dossi grave O 85 dB edolîrc ipoacusia profonda 
‘orecchio peggiore: DO 50-64 d8 O 65-73 dB 
CI] 80.94 dB CD) s5dBedottre 
perdita complessiva bilaterale DC) 50.64 ag UI 65-79 dB 
(valutazione in campo libero) 
U) 80.94 dB Cl 95 dB ed ohre 
ESAMI ESEGUITI (ALLEGATI) 
O audiometria tonale liminare 0 condizionata 
O audiometria tonale sopraliminare DI non condizionata 
O audiometria vocale 
U impedenzometria e timpanometria CJ rilessometria stapediale 


{U) Potenziali evocati uditivi (indicare fa metodica ed il tipo di stimolo impiegato) ....................... 


NOIO:i aiar o : 


nza (per 68. clicks), la perdita mecia si riferisce alia soglia ricavata con tale stimolazione, dopo adeguata conversione da dB SPL 


Hu Taratura audiometrica secondo norme ISO ANSI. Nel caso sia stato possibile impiegare soto stimati acustici non caratterizzati im 
a dB HTL. 
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SONO PRESENTI DISTURBI EVIDENTI A CARICO DI ALTRI ORGANI 
O APPARATI COINVOLTI NELLA COMUNICAZIONE? 


O No OD psico-comportamentali O neurologici O) malformativi O altri organi di senso 


ENTITA' DELL'HANDICAP COMUNICATIVO GLOBALE UDITIVO ED EXTRA-UDITIVO (GIUDIZIO 
PURAMENTE INDICATIVO) 


DU) lieve CD medio O grave DI) molto grave 


DATI RELATIVI ALLA PROTESI 
A) CARATTERISTICHE DI BASE DELLA PROTESI PRESCRITTA 


D) categoria A O categoria B O categoria C O Categoria D O Dx 
0 Sx 
[n binaurale CU) bilaterale O monoaurale 
DC) va 
DO retroauricolare O a scatola O ad occhiale DU vo 


E) SE LA PRESENTE PRESCRIZIONE SI RIFERISCE AD UN CAMBIO O SOSTITUZIONE DI UNA 
PROTESI, INDICARNE i MOTIVI 


IL' PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE ACUSTICA E FONIATRICA È STATO CONCORDATO? 
Ossi O con il paziente O) con i familiari O con altri operatori sanitari 
O No, per i seguenti MOtivi: .................. verrei erre rr arene reina eee 


SI! PRESCRIVONO CONTROLLI AUDIOLOGICI DOPO L'APPLICAZIONE DELLA PROTESI 
1° CONIMOHO: ciali ee 2° cONtrallo ............... Libri 


GONITONM:SUCCESSIVI n rire n Ri ARR N ae 


FIRMA LEGGIBILE DEL MEDICO SPECIALISTA 
E TIMBRO DEL PRESIDIO 


COLLAUDO 
DICHIARAZIONE di effettuato colfaudo ai sensi dell'art. 6 de! D.M. 2 Marzo 1984 G.U. n. 80 del 21/3/84. 


TIMBRO E FIRMA 
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PARTE B (riservata all'Azienda e all'Audioprotesista) 
SCHEDA TECNICA DELLA PROTESI ACUSTICA FORNITA 
li 
AI Signore data di nascita . Con prescrizione in 
data per [2] apparecchi acustici di categoria: 
DX {A Cc] Sx e/o un sistema di categoria tipo sono 


stati consegnati [1] apparecchi acustici di categoria: 


ox Dsx A Gi 


DX n° matricola modello SX n° matricola modello _—_ 
con dotazione di pila tipo ore di funzionamento n° 
O) tipo modello 
Apparecchi acustici Sistema di categoria D 
DX Sx 
Guadagno di picco _— ———_ Portata minima (FM) _______ m linean 
Guadagno medio (HAIC) ___y _—__B 


al massimo volume 


Potenza di picco TARE ARIE dB SPL Portata minima (!R} m? O m lineari 
Potenza media (HAIC) d8 SPL 

Banda di risposta da cn Hz DX ingresso audio D laccio magnetico DO 
Banda di risposta da _—_ -a Hz SX 


I comandi degli apparecchi acustici, in condizioni d'uso, risultano così posizionati: 


Comando: Volume PG AGC Toni: Gravi Medi Acuti 
DX PESO EINE AI O O O 
Sx “eli CDL e O O [ne 


Guadagno medio HAIC Polenza di picco 
‘In tali condizioni la protesi eroga: Dx dB _—_ 0 


Sto —____ 8 


in materiale _. 


ventilate [Si] 


Si dichiara che gli auricolari su misura sono stati costruiti a seguito det rilevamento dell'impronta del condotto 
uditivo {per eventuali verifiche la USL può richiedere, entro 20 giorni dalia consegna, il calco dell'impronta 
del condotto uditivo esterno). 


Gli auricolari usati sono di tipo .— 


Si dichiara che le protesi indicate sono state testate singolarmente con Orecchio Elettronico. 


L'Azienda fornitrice 
(Timbro e Firma) 


L'Audioprotesista 
(Firma) 
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PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI 
PER LA COMUNICAZIONE (25) 


Protesi fonetica: si intende un dispositivo elettromeccanico o elettronico 
atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza delle 
corde vocali asportate. 

La protesi elettromeccanica in genere viene usata nella fase iniziale 
successiva alla asportazione delle corde vocali perché grazie alla sua 
capacità di riprodurre più facilmente il suono, di tonalità uniforme, senza 
possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad un facile appren- 
dimento dell'uso da parte del paziente. 

La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre le tonalità, 
consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, che meglio si 
avvicina alla voce normale. 


— protesi fonetica a sistema elettromeccanico .................rvrsvcrrrerrse i 25.51.501 400.500 
= protesi fonetica a sisterna elettronico ..................... rr assssazioiae 25.51.505 470.300 
RIPARAZIONI 


Mano d'opera e revisione (l'importo della mano d'opera va aggiunto una 
sola volta al prezzo dei singoli COMPONENTI) ..................LLerorrrrrrrrcrrnee 25.91.000 22.200 


TIPO ELETTROMECCANICO 
Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da conteg- 


DIRO) csc PRAIA diari 25.91.001 22.650 
Alimentatore (la mano d'opera non è' da CONLEGD.) se.oceeecctrrtrrttt siste 25.91.003 28.850 
Astuccio in legno (la mano d'opera non è da conteggiare .................. 25.981.005 25.100 
Base inferiore con molla (mano di non è da SI 25.91.007 16.300 
Bobina completa di magnete .. RA RA ARIES IA 25.91.009 23.850 
CONCENSAIOrE: ....ccrcicttitiirirrtaintarianigniirra nina eriniriarininicieeenca iii 25.91.011 15.650 
Contatto interno astuccio in legno (la mano d'opera non è da conteg- 

giare) ....... RR AI RIINA VINI F ATER IRON ONIRAR 25.91.0139 16.300 
Diodo LED . II PIERA IRE ARR AEREE TETI TIENI OE OPERAIE TIVO 25.91.015 4.350 
Filo con presa di ‘Corrente, (ia mano d' opera non è da conteggiare) .. 25.91.017 2.000 
Fodero di Skai .............ccrrrt lidandacacinadanniandecna esa sasanide connetti 25.91.019 6.350 
Ghiera codronata filettata ................ AI SEA ITA 25.91.021 3.750 
Ghiera di metailo (ia mano d'opera non è da conteggiare) ................. 25.591.023 3.750 
Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) ............ 25.91.025 17.550 
Molia PISTONE ..............sverrrrrcrcerricizeora ne SUGITINNIRA Rien dinct 25.91.027 1.650 
PISIONO! ssscciiciririaiiitiicresnrinieliicinnaneseivicaa calsairena ssi sen serioi dsicesiolia ia 25.91.029 3.750 
PULSANTE ...............,. VR I VORRETE CRON IS RTAS O CIONI A VISER O RELA 25.91.031 2.450 
Testina parte inferiore (la mano d'opera non è da conteggiare) ......... 25.91.033 6.900 
Testina parte superiore (la mano d'opera non è da conteggiare) ........ 25.91.0395 8.100 
Torretta completa di componenti elettronici ................rrrrrrriin A 25.91.037 28.850 
TIPO ELETTRONICO 

Accumulatore DK/225 al nukel-cadmio assemblato (ia mano d'opera non 

È da CONLEGGIAPE) .................... ec rertrrrrerrreresinezenesecionia Fsiasziazicneane sere 25.91.101 22.650 
Alimentatore (la mano d'opera non è da conteggiare) ........ creo ie iaasenni 25.91.103 28.850 
Astuccio legno skai (ia mano d'opera non è da conteggiare) ............. 25.91.4105 25.050 
Base inferiore con molla (la mano d'opera non è da conteggiare) ...... 25.91.107 16.300 
Capsula magnetica .......... SER RIA FARI, SIAE 25.91.109 © 17.550 
Circuito elettronico iNtegrato ...............vvcrrrrrrrrrrrereereceerererareneeezzanenine 25.91.111 42.150 
Condensatore al tantalio (la mano d'opera non è da conteggiare) ...... 25.91.1193 16.850 
Contatti interni alimentatori (ta mano d'opera non è da conteggiare) .. 25,91.115 19.400 
Diodo LED ..............rtrrtrrrrerre cronica nieon icone snc necazen ie sienciene cene sizesecneeninanne 25.91.117 4.350 
Diodo ZENER ....ecrttrrrrercrrereriozionee NiResi ses lassi nsi varieta RAGIORI 25.91.119 4.350 
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Filo con presa di corrente (ia mano d'opera non è da conteggiare .... 25.91.121 2.000 
Ghiera codronata filettata ........ CORRERE seslazssisiansaseicazaniadisviivnognino done ad 25.91.123 3.750 
Ghiera metallica (la mano d'opera non è da conteggiare) sisoigoricnincazia 25.91.125 3.750 
Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) ........ IRE 25.91.127 17.550 
Membrana testina (ila mano d'opera non è da conteggiare) ................ 25.91.129 2.000 
Pulsante ..............000>. RIVE ERA sacndia vecia i ilanssianicaazinit sasdeeizasioniniitoati 25.91.1391 2.450 
TOSstinai civici rciarcraiiearrirerriiradizeenintà AR RIRS SIRIA RI 25.891.133 14.400 
Trimmer: siii RR RIE TINA 25.91.135 4.350 
Contenitore in metallo per accumutatori (ia mano d'opera non è da conteg- 

DIM) irrita Vle acnezieaisna siriaca RR ROIO 25.91.137 9.750 
Contatto in acciaio con punto in argento ......................-..rcrrrrrrens RS 25.91.1399 8.550 
Testina centrale con molleggiamento ............... Silio ta ni sesta PERE 25.91:141 4.900 
Viti di speciale tenuta 271 MM. ............irrireriienerie nere iiien iene ici 25.91.143 3.650 
CANNULA TRACHEALE 


Dispositivo in piastica o metallo per la respirazione dei soggetti tracheo- 
tomizzati. Fornibili in numero di due l’anno salvo diversa prescrizione 


medica: 

— IN PIASÙCA ......cettttttttt ssa casnea denise pedsaena ra nicinnzananansi dea 25.55.001 46.500 
— in metallo a due pezzi ........ RRICIRIAT GORI, VITE RORESDE AIR PPO INEIOIRII 25.55.017 31.500 
— in metallo a tre pezzi ................. Toeerdimnzszi PRA sordina ssa inserti 25.55.019 37.500 


PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25.61) 

A questo tipo di presidi appartengono dispositivi eletiromeccanici ed elet- 
tronici atti a facilitare la comunicazione di disabili con impossibilità asso- 
tuta di comunicazione grafica e verbale. 


COMUNICATORE ALFABETICO 

Macchina per scrivere elettronica miniatunzzata portatile. La tastiera 

consiste in 26 lettere dell'alfabeto disposte in modo da permettere di 

raggiungere fino a 83 battute al MINUTO ............crcrrtrrrrrrrcerazeriorenananee 25.61.701 912.400 


COMUNICATORE SIMBOLICO 

Nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico. Sistema 
basato su simboli posti su 100 (0 16) caselle, selezionabili tramite una 
luce che viene pilotata dall'utente. 

Possibilità di memorizzare le caselle di uso comune: 


= VESSIONE 100). pianino rei iicririenià 25.61.721 2.315.150 
— VEISIONE 16 .................. cre a RAEE 25.61.7239 988.000 
COMUNICATORE TELEFONICO 


Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordomuti utiliz» 

zando il normale apparecchio telefonico sostituendo al messaggio verbale 

iu messaggio scritto c visualizzato, nonché l'invio di frasi e messaggi di 

allarme în voce, prememorizzati destinati agli Utenti .....................,.00% 25.61.731 1,446.000 
Può essere concesso soltanto ai sordomuti riconosciuti ai sensi della 

L. 381/70. 


Nota: il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo 
delle seguenti prestazioni: istallazione, addestramento all’uso (10 h.), 
riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea di analogo 
apparecchio. 
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PROTESI OCULARI (26) 


PROTESI SU MISURA: 


Serie di due protesi ÎN VELTO ................rorrrrrrrerscrersescenereresserenronioniteeniooi 26.11.001 284.950 
Serie di due protesi in vetro per cavità DAEfOrmi ........eiitrrrrrrrerere 26.11.003 305.750 
UNA Protesi ÎN FESINA .....enttttrtttrrrrrrrrrerrereetenicerionesrestoricenerscaanerionene 26.13.005 222.400 
Serie di due protesi a guscio în veîro per ricoprimento di bulbi subatrofici 

0 per cavità INSUÎIICIENTI ................norrrtrercenererenerecszenzarevizeneezenezionenne 26.15.007 430.800 
Serie di due protesi in vetro peduncolate mobili per interventi speciali 26.15.009 | 444.750 
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici ... 26.15.011 278.000 
Una protesi peduncolata mobile in resina per interventi speciali ........ 26.15.013 302.950 
AGGIUNTIVI 


Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della prece 
dente), per ogni serie di protesi in vetro o per ciascuna protesi in resina, 
importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascuna fornitura 26.85.001 204.000 


PROTESI DA COLLEZIONE 


Una protesi provvisoria iN VEtro ........ttttrtrrrrrrrerrerererzeressoniesreoncene 26.17.001 91.800 
Una protesi provvisoria IM FESINA ........ctrtrrtrrrrerireresionsericresecezizzonee a 26.17.003 153.000 
NOTA: 


1) La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità oftal- 
miche; 

2) Le protesi in vetro su misura per cavità deformi si riferiscono a cavità 
anoftalmiche che presentano irregolarità; 

3) Le protesi in resina sono idonee per tuîte le cavità anoftalmiche che 
tollerano le resine; 

4) Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo, sono indicate 
ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofoco; 

5) Le protesi.in resina a guscio per ricoprimento del bulbo, come al quarto 
punto, vengono applicate se ia resina è tollerata; 

6) Le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indi- 
cate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi 
mobili; 

7) Le protesi peduncòlate mobili in resina, come ai sesto punto, vengono 
applicate se la resina è tollerata; . 
8) tl prezzo indicato per fe protesi da collezione in resina è comprensivo 
di eventuali ritocchi e lievi modifiche. 
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ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE 
E SUPERIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI 
(27) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 

Consistono in quei particotari di tutori per tronco, tutori e protesi di anto 
inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e conse- 
gnati senza intervento di manodopera. 


CALZATURA 


Cai!zatura di rivestimento protesi e di accompagnamento, con caratte- 
ristiche che non alterano la statica e la dinamica della protesi (di serie, 
che non comporta nè il modello di gesso nè la forma). 


—= bassa. dal'34 al'48..... circ rienza ai paio 27.14.001 92.900 
— alta dal S4 AlA6.;.,...ccicirtrrrriininiiniazan ininirizicianieaianiosiinioni al paio 27,14.003 98.600 
Cuneo per alluce valgo, con Applicazione ..................o.rvsssrertrrrerrereneneo 27.144.005 21.350 
Cuneo per dita a martello cOn applicazione .......................criirrn 27.14.007 31.700 
Divaricatore per alluce valgo con applicazione ......... ri 27,14.009 30.300 


PER TUTORE DI ARTO INFERIORE 
Calza di lana intera (coscia, gamba, piede): 


— per paraplegici 27.16.901 52.450 
Tejaio-supporto registrabile per lussato d'anca, gessato ..................... 27.16.007 103.100 


PER PROTESI DI ARTO INFERIORE 


Coprimoncone: 

cr: DICOIONE TEGGETO  icririicriricnrirosicn nic tazanie eicaisi a cerarnitrariarotiii 27.19.001 9.900 
— diana: leggera) ..i.iuriiirivierniiinciriiniarnenenriniariaeri nici rini aerea 27.149.003 14.800 
= MIMO iran ieri AS ibi 27.319.005 11.650 
Coscialino per protesi di gamba ad appoggio totale ...............u 27.19.007 26.550 
Calza tubolare con tirante per indossare la protesi di coscia pneumatica 27.19.015 10.500 
Maglia tubolare di misure varie MINIMO KQ. 1 ............ ri 27.19.023 21.950 


PER PROTESI DI ARTO SUPERIORE 


Calza coprimoncone: 


— Di COTONE 1O@GETO ..........nnitrrrrrirrri ici 27.20.001 7.450 
— di lana leggera .......................... diari renga cdi RINO 27.20.003. 10.500 
i Gi AVION ieri eterea perislcaaionsiaica rondine siedo ROREINAGETE 27.20.005 11.650 
Guanto: 

— di pelle di FIVESTIMENTO ....................Lntrtrirreirrrererenersone al paio 27.20.009 67.350 
— di filanca di FIVEStHIMENTO Li... STO ai paio 27.20.013 25.600 
Maglia tubolare di misure varie MINIMO Kg. 1... 27.20.023 20.250 
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VARI 

Puntali antisdrucciolo: 

— per bastone, stampella con appoggio antibrachiale, tripode e quadri- 

1,44 PRORPIO GINE INTO III CAO SATRE SE SODI ERLOAAIE NCAA ARE I ACI I 27.22.001 1.300 
* — per stampella con appoggio sottoascellare ....................vccrccrrrerre 27.22.0093 1.750 

se DEF PIONO ss.sciiccnriiiciironna cenni trnizaani nonna vi rivedi vivaio 27.22.005 3.350 
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PRESIDI ADDOMINALI (28) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 


VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA 


Post-operatoria (appendicectomia, erniotomia)' alta cm. 18 ................. 28.01.001 91.750 
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta cm. 

DO RERCORE RATIO RASOIO PIERROT CEVA IGES TOR ROIO I 28.01.003 106.950 
Per SVENITAMENTO SEMPIICE ............L..etttttiirrereeerenire cene eienize niro 28.01.005 104.000 


Pes sventramento addome pendulo, con tirante sovrapubico ed eventuali 
bretelie, su misura:.. 


— per uomo cm. 100 ...... SENTEA RI ERAAROA AS ELIROIA INA IIAIA RRRI Aa aan 28.01.007 175.650 
— DEF UOMO CIN. 120 ...:sccttrrirriarieniinnsizzaninnzineiivavivcnezzizio Luana 28.01.009 198.850 
— per UOMO Oltre CM. 120 ...........ntttrrttcrtrerereerrericrenererreseeeiaziciani 28.01.011 214.000 
= per. donna Cm, 100... 29.01.013 183.350 
— per donna fino cm. 120 ........L.ttirrrrrrrere rene erre pere eniereneenionione 28.01.015 214.000 
— per donna Oltre CM. 120 ........nttrtttrrrrrrrre rie seerrzecenranerirenizioniene 28.01.017 228.400 


Per dilatazione gastrica {gastrectasia, diastasi dei retti, esiti di faparato- 
mia, nefrectomia, colecistotemia ect.) su misura: 


= "TINO: OM 00 itineranti ia aineriais ariana apra foriera 28.01.019 129.850 
et (Ditre Cmn 100 iraniane aria nti 28.01.021 152.800 
Per:gravidanza:..uruaraiiazirerirne nia niato eni becera cirie 28.01.023 84.150 
Per gravidanza con rinforzo pubico, su misura ....,.........., CURARE REI 28.01.025 152.800 
Postoravidanza. sc... represent ria tenia 23.01.027 106.950 


CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI 


Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili. 
Inguinali semplici: 


— 1 fESSULO EIAStico .................s.erorcttrrererazevenee zeri eriniaenacenanecinizeeese 28.05.001 53.450 
— a molia......... RPC AIIP TEOR CAR IR CIESIS FEO NIE ESA CORI ERI IORIAEI 28.05.003 61.300 
inguinale doppio: 

— in tessuto elastico ........................,.r.% APIOSAFEETIO PRIA RAARARE O E CRIRA E 28.05.005 61.300 
— 2a MOlia ....... apses intatta lait lisvicniasincotecianail RERFIRATIE TORTURE CARA 28.05.007 76.400 
Crurale 

— SEMPIICE Lettere sido iis lara idrata iran Fuasevicnivi 28.05.009 61.300 
SE IUOPDIO cirriraiircniniiioraraersa ria issiniirraiia t 28.05.0110 68.550 
Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio: 

—: NOFMAID: irene arenarie 28.05.013 84.150 
— per ernia voluminosa sivsicaicziai EVI ECI RE I CICIET E SADICO RESI 28.05.015 106.950 
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PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29) 


Tali presidi soro destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che 
abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli 
occhi con correzione. 


AUSILI PERCETTIVI 


Bastone bianco rigido o pieghevole in materiale SINTELico ................. 29.01.001 14.500 
Orclogio da polso tattile CON fuUNZIONAMENTO £Î QUEIZO ......... stes 29.013.007 131.500 
Crologio da tasca tattile con funzionamento di QUAIZO .........Mutt A 29.017.011 125.000 
Sveglia TEttile L....errrrre pina darignna salata PRETTORI sola 29.01.0183. 62.060 
Termometro tattile .......everrrrerezzeezeonicone FESIOFTA GIRONI PRCPRAPIAn IERI 29.01.015 120.850 
TEFMOMEÎMO SONOFO ...-..uvrrerererioe Tetecada lincacszana FARINA TA usisercnita peter 29.01.017 145.690 
Tavoletia per scrittura Peailie, in metallo, con ipuatenoio: 

— fOMMnato LaScabila .......rrrtttrrrrerrererica zione e see avecaerenianenioni rsa 29.01.051 21.000 
«— formato medio con almano 22 righe di 24 Caselle ......... uu 29.01.053 60.000 
Macchina dattilo Braille per pagine con formato non inferiure a cm. 22 
KDDI: sieririricenio nali sicircnniiinazioe sani asavisa daga idebdicina vicaicadonenion zione 29.01,101 783.000 
Jaco si per la matematica-cubaritmo con dotazione minima di 100 
CUDEII sicsiiisriciclagino ni renna g iaia nisra canizaiona sive ste REAL ERA 29.01.131 50.000 : 
Piano di gomma con ribaltine fermafoglio, 4 cerniere, struttura in mate- 
nale plastico antiurto, dimensioni utili cm. 20 x 30 concedibila a soggetti 
che freguentino corsi di riabilitazione .............. vr irerrrrr polenta tirigine 29.01.1451 50.030 
PRESIDI OTTICI CORRETTIVI 
Tali presidi possono essere concessi al soli ipovedenti che ne traggono 
un reale beneficio visivo. 
Le lenti a contattò sono concesse esclusivamente quando la correzione 
non è ottenibile con le lenti oftalrmiche. 
Lente oftalmica per vicino e per lontano: 
— da +0-2,25 a +0-4 sferica diamatro 80 ......rirrrrerrereriezioee ne 29.02.001 11.500 
— da +0-2,25 a +0-4 sferica diameiro 85 ...uuirrrerrrrerene nio 29.02.093 12.700 
— da +0-0,25 a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 60 .............. 29.02.005 12.760 
+- da +0-0,25 a +0-2 sferica ci'indro sino a 2 diametro 65 ......... NR 29.02.C07 13.059 
— da +0-2,25 a +0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 60 .............. 23.092.009 15.090 
— ca +0-2,25 a +04 sferica cilindro sino a 2 diametro 65............... 23.62.011 18.150 
—- da «2,25 a <4 sferica al titanio diametro 65......rrrrreeiziiene 29.02.013 25.090 
— da -4,25 a -$ sferica al titanio diametro 60 .......rtrrrrre i 29.02.015 23.409 
— da -4,25 a -8 sferica al titanio diametro 85... 29.02.017 59.209 
— da -8,25 a -12 sferica al titanio diametro 80 ..........urrrrerrr 29,02.019 30.350 
— da -8,25 a -12 sferica al titanio diametro 65... RRRRESRE 22.02,021 32.850 
— da -12,25 a -16 sferica altitanio diamatro BD... 19.02.0239 34.600 
— da-1$,25 &a «20 sferica al titanio diametro ED .................. PACCIRORIOCA 25.02.0235 39.e00 
— da -20,25 a oltre 23 sferica al titanio diarnetro 60 ........................ 25.02.0227 £3.7.59 
— oltre le 29 diotrie, per OGNI diotria ....orcrrircererserenierrcenereneorionenerso n9.02 028 E.759 
— da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro CU ......i 23 02.029 24.800 
— da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 65 ...................... PIRANO: 29.02.031 26.009 
— da +4,25 a +8 sferica ai titanio diemetto 60 ......... LL. 29.02.0393 LIE 
— da +4,25 a +8& sierica al titanio diametro 65... 13.027.095 23,859 
— da +8,25 a +12 sferica al titanio diametro 60 ................ dana #3.02.097 È EivRViViA) 
— da 412,25 a +18 sferica al titanio diametro 60 ................... PRO 29.02.0399 32.250 
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— da +18£,25 a oltre sferica al titanio diametro 69 ............ paci tacadia 
— da +19, per ogni diotria ..............nnrntrrrrererecanessenazzasesizzenesvecenarecina 
Lente a contatto: 
MID iriizii ibsirscsricni ne CRIARI TA Mei 
— adrofila ........0 e RR O RETTO RIESI SRO RISE PARCESATO 
— gas permeabile ($emnirigicda) Li... ettiirrrerzerecieranoo RR 


ten: în materiale plastico termo-indurente: 


sferica diametro 60 dat 0,25 4A 4... reriicerioncerezioreniionece casio nese 
sferica diametro 65 dat 0,25 A 4... crrrcereresierrerenior cecsennionionionee 
sferica diametro 60 cat 4,25 a SP... rina reere nie ninee vere zionis 
sterica diametro 65 .dat:4,25 a B....... RAT RIPARO INI RARI 
sferica diametro 60 dat 8,25 a 12......... SaR alaiaca ri analionanm pi asina putin 
sferiéa diametro E5 dat 8,25 a 12 .....rtrrrrrricerionzcee PISCRDIZIRNTENE 
.toricà cilindro fino a 2 diametro 60 da 0,25 A 4... 
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 0,25 a 4 ............... civica 
torica citindro fino a 2 diarnetro 60 da 4,25 4 E... 
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 4,25 AG... 
torica cilindro fino a 2 diametro 80 da 6,25 a d............. rn 
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 6,25 2 DB... 
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 8,25 a 10............................ 
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 10,25 a 12......... ui 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 0,25 4 4... 
torica cilindro fino a 4 diametro 65 da 0,25 a 4................... 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 & E... 
torica cilindro fino a 4 diametro 65 da 4,25 a B...........r 
torica cilindro fino a 4-diametro E0 da 6,25 a 8... 
torica cilindro fino ‘a 4 diametro 60 da 8,25 a 10..............L uu 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 10,25 a 12. ................ 
torica cilindro fino a 6 diametro 60 da 0,25 24... 
torica cilindro fino a 6 diametro 65 da 0,25 A 4........ rire 


Lente speciale per afachia: 


asferica lenticolare: 


Sfera:-fino: a 16.0 iii arie aa penna darasenantanriasonzattze ante 
sfera’ ino:a:-+-20: interi eta rasieezin 


sfera fino a + 16 cilindro 
sfera fino a + 20 cilindro 
sfera fino a + 16 cilindro 
sfera fino a + 20 cilindro 


asferica campo totale: 
sfera fino a + 12 


[IPPISITTITTSET CET TITO CES I TTI TTEITC VIS IIITI TT CIC TI CECI TI VICI TECTITI TT TOTO 0T 


sfera: find.a: #16; ini larar ane eea 


sfera fino a + 12 cilindro 
sfera fino a + 16 citindro 
sfera fino a + 12 cilindro 
sfera fino a + 16 cilindro 
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CODICE 


29.02.041 
29.02.043 


29.02.1017 
29.02,103 
29.02.105 


29.02.201 
29.002.203 
29.02.205 
25.02.207 
29.02.2089 
29.02.9241 
29.02.213 
29.02.215 
29.02.217 
29.02.219 
29.02.221 
29.02.223 
29.02.225 
29.02.227 
29.02.229 
29.02.231 
29.02.2393 
29.02.235 
29.02.2397 
29.02.239 
29.02.241 
29.02.2493 
29.02.245 


29.02.247 
29.02.2489 
29.02.251 
29.02.253 
29.902.255 
29.02.257 


29.02.259 
29.02.261 
29.02.263 
29.02.265 
29.02.2087 
29.02.269 
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PREZZO 
40.400 
5.750 


125.300 
146.900 
167.900 


13.850 
15.250 
27.709 
34.950 
36.009 
39.800 
18.000 
20.550 
25.200 
28.600 
33.700 
42.450 
45.050 
50.800 
22.600 
26.300 
32.050 
41.300 
41.550 
51.900 
59.450 
31.850 
34.400 


75.000 
80.750 
86.550 
92.350 
98.100 
103.850 


103.850 
109.650 
115.400 
121.150 
126.950 
132.760 
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Lente neutra per appaiamento peso ...................................sisescseree 


Lenti bifocali ingrandenti per soggetti ambliopici: 


lente bifocate in vetro minerale da 1,5 a 4.......uirrrrieniecie : 
lente per appaiamento peso in vetro minerale .............................% 
— lente bifocale in materiale organico da 1,5 2 6... 


— lente per appaiamento peso in vetro MINErale ............... error 


AGGIUNTIVI 


Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica compresa: 
—tra:0,25.182. rina 


i: Rini ani SA PERSONEN 
— tra 4,252 6......... A SISSIORINERA AFRO SOIN ce tt 
— tra 6,25 E E .ueertrtttrrtrrrrreveniererieronsevereasion siena ri sica tenzone RERUNTNLITE 
Per le sole lenti oftalmiche: 

— montatura ipo ...................... PREIS RIEN III SESIA IRI OA FARAONI 
applicazione di DUE SENti ........rrrrerrrerericreecezicne eri niesazioneone iciaziaciari 
Colorazione 0 smerigliatura ............ eat (cacauna) 
Trattamento antirifleSSo MUItiStrato .......irrrrrrienene (cadauna) 


Per lenti a contatto: 
— applicazione in prima fornitura per ogni lente ...........................0... 


SUSSIDI OTTICI 


Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggono 
un reale beneficio visivo. 

Sistema telescopico galileiano completo di occhiali di supporto telescopi, 
eventuale lente correttiva 0 occlusoria, astuccio: 

= MONOCUÎAFE Li. RR ea 
= DIMOCUIANO: siriana sa iairgiiresgi cirio 
— rmonoculare autollluminante ..............rrerrrerrersaniise ne arie seceazeceseno 


Ingranditore ottico 
concedibile agli ipovedenti che non possono avvalersi della prescrizione 


di fenti oftalmiche o a contatto per la iettura dei caratteri a stampa di 
USO: CONM@MEr siii rare alia cranico ceva acerevavineniiie 
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29.85.001 
29.85.003 
29.85.005 
29.85.007 


29.85.015 
29.85.017 


29.85.019 
29.85.021 


29.85.023 


29.095.001 
29.05.003 
29.05.005 


29.05.021 
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160.050 

88.700 
160.050 
58.700 


13.850 
21.950 
35.890 


49.600 
23.100 

8.056 
23.190 


26.650 


422.800 
578.650 
534.050 


2.667.500 
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PROTESI FISIOGNOMICHE (30) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortope- 
dico abilitato. 


PROTESI MAMMARIE ESTERNE 

Si tratta di un presidio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomica- 
cosmetica del corpo umano dopo un intervento radicale di mastectomia. 
PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA 

Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, 
in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico 

— nella misura dalla 1* alla 8°, AMbIODEStre ................- dà 
PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA 

A profilo e volume/peso fisio-anatomico {0,96) in tutto silicone a compo- 
sizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente 


naturale, con assorbimento dei calore dei corpo î 
— nella misura dalla 1* alla 132 (da 55 a 115).....Moerrrrrrrrrerinrro 247.100 
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AUSILI PER INCONTINENTI 
ENTERO-UROSTOMIZZATI (31) 


BORSA PER COLO-ILEO-UROSTOMIZZATI 

E' costituita da una borsa in plastica di varie forme, saldata per una totale 
impermeabilità ai liquidi ed agli odori. Con eventuali dispositivi atti a ridurre 
la sensibilizzazione detla cute peristomale. 

Il costo degli articoli è fatto a singole unità. 

Ogni singola fornitura non può superare il fabbisogno di tre mesi, nel 
numero massimo di tre al giorno salvo i casi indicati nei singoli codici. 
BORSE ADESIVE SEMPLICI 


in plastica con adesivo a corpo unico con la borsa: 


a fondo chiuso misura piccola .........eorrrrrrrrrrrrrrrriorererisivenesesenneorizoniee 
a'fondo chiuso misura media ................... arciviforzcnsaiia psncri sini IRA 
a fondo chiuso misura grande ......................srrcsccrerersinszerizereo sonia 
a fondo aperto con morsetto di ChiUSUFAa ...................-.rrocirrrerrceriznee 


BORSE ADESIVE CON FILTRO 


Lato estrno in piastica, lato corpo ricoperto eventualmente in tessuto non 
tessuto; con adesivo ipoafiergico parzialmente staccato; possibilità di 
utilizzo con cintura addominate di sostegno. Munita di efficace filtro in 
carbone attivo per borse chiuse: 

a fondo ChiUSO ..........................vr.errrrrrrrre delliatcrnitiaicnto stre Fosa seaziziie 
a fondo aperto con morsetto di ChiUSUra ..................... rire 


BORSE CON ADESIVO MICROPOROSO E FILTRO. 
{Da prescrivere per particolari condizioni delia cute peristomale) 


In plastica, con maggiore resistenza agli odori e più elevata impermea- 
bilità, con adesivo microporoso ipoallergico per una migliore traspirazione 
della cute. 

Munita di filtro in carbone attivo: 

a fondo chiuso ........... sensu ssraseniania RASIOTIA OA CORI CIAO SRI sua 
a fondo aperto con morsetto di ChIUSUFA ..................vvvvvscrrrnrceecrreereso 


BORSE CON ANELLO PROTETTIVO 
E/O ADESIVO E FILTRO E/0 CINTURA 
(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale) 


Lato estrno in piastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto; 
anetio protettivo nella zona peristomale, munita di filtro in carbone attivo 


per borse chiuse: 
a fondo GhIUSO .................rvvvcsrrr ian sessista nea 
a fondo aperto ........................-. PEAS RI RARI dedbiivicatianene 


31.01.001 
31.01.003 
31.01.005 
31,01.011 


31.15.001 
31.15.0093 


31.20.001 
31.20.003 


31.25.0017 
91.25.003 
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1.825 
2.510 


3.170 
3.780 


3.610 
4.010 


31-5-1990 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie gererale - n. 125 


BCRSECON ANELLO PROTETTIVO CON ALESIVO NICROPOROSO n IA 
E FILTRO E/O CINTURA CODICE | PREZZO 


(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomaile) 

Lato esterno in plastica, fato corpo eventualmente ricoperto in tessuto 

non tessuto 0 traforato, anello protettivo nella zona peristomale munita 

di filtro in carbone attivo per borsa chiusa: 

& FONDO CHIUSO .....oeccrrrtrrrcrrrene dersivarienicicsasize saran nni arene 31.27.001 4.275 
A TONCO ADENO cirie ini pesiinia ni cispetareroi sean anne ndcinna diari 31.27.0039 4.585 


BORSE CON ANELLO PROTETTIVO CON ADESIVO MICROPOROSO 
E FILTRO E/O CINTURA 
{Da prescrivere in presenza di particolari reattività della cute peristomaic) 


Con anello protettivo della zona peristomale in Karaya, doppia camera 
. goffrata e filiro intercambiabile impermealizzato, con minimo di due fittri 
per sacca, un massimo di una sacca ogni due giorni: 
a.fondo aperto ....... usspezioo ersgdiici nanni PR SE ARA NOTA 31.27.005 8.925 


BORSA CON ANELLO PROTETTIVO, ADESIVO MICROPOROSO E 
FILTRO 

{Da prescrivere in presenza di particolare reattività della cute peristo- 
male, in pazienti che si irrigano o che adottano altre metodiche) 


Con lato. esterno in plastica antifruscio, anello protettivo della zona peri- 

stomale in materiale di sintesi e con l'adesivo microporoso ed ii filtro 

di carbone attivo impermeabilizzati su entrambi i lati, con-un massimo 

di tre sacche ogni due giorni: 

A FONDO CHIUSO .........trttrrrerrereeereescennirzceene SIR O RICICERATT 31.27.007 | 8.925 


BORSA CON BARRIERA AUTOPORTANTE A PROTEZIONE CUTA- 
NEA TOTALE 
{Da prescrivere in presenza di particolare reattività della cute peristomale) 


Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto 

0 traforato con barriera a protezione cutanea totale: 

a fondo ChIUSO CON filtro .............trrttrtrrrrrererierezieniverinzizenze nisi cnzenionie 31.27.009 4.700 
"a Tondo aper sicula ila ario ica ceste 31.27.011 5.225 


Dispositivo a due pezzi 
E° costituito Ga una placca protettiva eventualmente flessibile con fian- 
gia o adesivo che consente l'aggancio o posizionamento della borsa 


mediante specifico dispositivo. 

Le borse possono essere dotate di lato corpo in tessuto mon tessuto: 

placca protettiva Con flangia. ............evrtrrererre rene ceenenzzeni RRISERICARO 31.29.001 5.870 
placca protettiva CON AGESÌVO ..............oorortrrotrrnrrrrrereeierazizzere riore senececene 31:29.002 5.415 
borsa 2 fondo Chiuso CON filtro ....................vvrrrrre sere reninisnesezzine rovente 31.29.003 2.130 
borsa a fondo chiuso senza filifo ..........................t SSA GIRONE 31.29.004 1.655 
borsa a fondo aperto senza filtro 31,29.005 2.130 
borsa a fondo aperto CON filtr0 .............eeettttrrrrrerrerran re senerazenecicnazezei 31.29.006 2.675 


— H10-— 
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CODICE PREZZO 


DISPOSITIVO A DUE PEZZI 
(Da prescrivere in presenza di addomi doloranti e/o in caso di ridotta 
capacità manuale del paziente) 


E' costituito-da una placca pratettiva .con fiangia dotata di un sistema 

di sicurezza a rotazione angolare limitata che consente t'aggancio della 

borsa.senza pressione sull'addome: 

— placca protettiva con fiangia di SICUrEZZa .............- rn 31.29.9021 6.800 


Le borse con flangia sono dotate nel lato corpo di un telino in tessuto 


non tessuto: 
— borsa a fondò Chiuso con filo ..............rrrrrrer reina cene ine 31.29.023 2.300 
— borsa a fONdO Aperto .............rcrrrireriie nie 31.29.025 2.600 


DISPOSITIVI PER LA COLOSTOMIA CONTINENTE 


Utilizzabili da pazienti colostomizzati che si irrigano 0 che adottano altre 
metodiche. 

Possono essere formati da sistemi a due pezzi o a pezzo singolo. 

La prescrizione dell’ausilio è finalizzata sia ad ottenere l'istaurarsi d'una 
colostomia continente sia a realizzare il pieno recupero funzionale e psico- 
logico del paziente. 


Dispositivo a due pezzi 

il dispositivo è formato da: 

— placca con fiangia con protettore cutaneo ed adesivo microporoso 31.30.001 5.870 
—- tappo da incastrare sulla piacca che determina mavtiante l'inserimento 

31 un9 stelo al espansiune nel lume stomale, ia continenza. Questa parte 

è fornita di un filtro deodorante e permette l'emissione silenziosa dei gas 31.30.003 4.900 


Dispositivo ad un pezzo 

II dispositivo è formato_da: 

— tappo autoportante, a protezione cutanea totale, fornito di uno stelo 

ad espansione che, introdotto nei lume stomale, determina la continenza. 

ll dispositivo è fornito di filtro deodorante e permette l'emissione silen- 

ZIOSA DEI GAS .........iitierrerrrere rire nee ce ciare rise ener eriee ere nininionazzonionie 31.30,.005 5.560 


BORSA PER UROSTOMIA 


Con adesivo ipoallergico, con dispositivo antirefiusso. 
Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto: 
borsa COn AadleSÌvo ..................Mcserrrrririre near cenare nere nero neriione esazinzenio 31.35.001 4.610 


BORSA PER UROSTOMIA CON ADESIVO MICROPOROSO 
:Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristoma!e)} 


Con adesivo microporoso ed Anello protettivo. 

Con dispositivo antireflusso. Sistema di scarico raccordabile con racco 

glitore da gamba o da letto: 

borsa Con adesivo MICFOporoso ...................... vr rrrrrrerr see ririe rie zinninenni 31.35.002 9.220 


— lil — 
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DISPOSITIVO A DUE PEZZI FER UROSTOMIA 


censante l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico 
dispositivo, Le sacche possono essere dotate di lalo corpo in tessuto 
non tessuto: 


placca protettiva con flangia .................avrrrrrrerrrerrresesizeneonienereezirenione 
borsa con fiangia con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccor- 
dabile coh raccoglitore da Îetto ...............avavrrtrtrrrrrerecarisiereceneazionea E. 


DISPOSITIVO A DUE PEZZI PER UROSTOMIA 
(Da prescrivere in presenza di addomi doloranti e/o in caso di ridotta 
capacità manuale del paziente) 


E' costituito da una placca protettiva con flangia dotata di un sistema 
di sicurezza a rotazione angolare limitata che consente l'aggancio della 
borsa senza pressione sull’addome: 

— placca protettiva con fiangia di SICUFEZZa .................errerrtrerrrenreo 
Le borse con flangia sono dotate nel lato corpo di un telino in tessuto 
non tessuto: 

— borsa con fiangia con dispositivo antireflusso e valvola di sicurezza, 
raccordabile con raccoglitore da gamba e da letto ................ verrano 


Disposilivi per irrigazione 

Set-irrinazione composto da; 1 borsa graduata per acqua, 1 confezione 
di sacche di scarico, 1 cono e cannula, 1 morsetto regolazione flusso, 
lubrificante, 1 cintura con placca, 2 mollette. (da erogarsi di norma come 
prima SOMIMUTA): ica vinca ni izrazie nani crepa eat aprira 
Irrigatore in confezione sirigola dotato di cono, rubinetto regolatore flusso 
e spazzolino ... RIA II IRENE VISTA O ICT 
Dispositivo post-irrigazione 

in piastica con adesivo o attacco a flangia e filtro în carbone attivo, con 
lato interno eventualmente in tessuto NON tessuto ...........tt 
Sacche di SCArico per INrigatore ............ttttrrrrrererce riore rzeeezirenioni 


Accessori 

Placca per isolare la pelle peristormnale ...........cetrrcrcrerereereariro RE 
Anello di karaya 0 in materiale SEMI-SINTEtICO ............... ttt 
Filtro in carbone attivo (solo per sacche che ne sono sprovviste) ....... 
Ciniura addominale di SOStEgno ...................cs etto prrisssun ren 
Tubo di drenaggio per urostomia .................. AAA ROTTE T I Lie 
Cono per set-irrigazione .................arrcrrrtrrrrsrrrertrnizenrarzzonrereoronenianeneno 
Piacca per SEt-ifrigazione ............voettttrerrerere nice serecrescezaseresienecenazione 
Morsetto per regolatore fIUSSO ...........srrrttrrrrrr 


| CODICE 
E'costituito da una placca eveniuaimente fisssibile con frangia che j 


31.35.003 


31.35.007 


31.35.011 


31.35.013 


31.24.001 


31.24.003 


31.22.001 
31.268.001 


31.85.001 
31.85.003 
31.85.005 
31.85.007 
31.85.009 
31.85.011 
31.85.013 
31.85.015 
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PREZZO 


5.870 


3.750 


6.800 


4.500 


80.580 


40.900 


2,045 
2.935 


4.150 
1.420 
545 
9.510 
12.680 
11.470 
10.020 
11.265 
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